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١ت‏ الشيخ. خالد الاحمث المي ناته 


اد ايع نان ص الالاما 


يعد تنسفين الجربهة الى ركان نتتنتتظر ف ع على الشاطي' 


© سمو ولي 


المهد الامين . 





عسوا اناد استانى ابُوجهحاد 


ا شهينا وجرا ف مظادات غاض 


محنة الجابرية 
والاسئلة المؤجلة 


مع استمرار مسلسل الرعب ف محنة «الجابرية», 
يواصل العالم كله يدون استثناء تقريياء تحديد مواقفه,» 
واصدار احكامه على الكويت؛ أميرا وحكومة وشعيا. 
كل يوم: بل كل ساعة, يعلق العالم وساما على صدر 
الكويت/ لمواقفها الحازمة, لثياتها الفذ, لصمودها 
العنيد, خصوصا وان هذه المواقق, ليست للكويت فقط 
يل للعالم كله الذي يدين الارهاب ويعمل على محاريته, 
والكويت بالتالي جزء من هذا العالم, حيث قالت كلمتها 
يذلك دون ليسء واتطلقت ف تهجها دون غموض أو 
مواربة. 

لقد تحلت الكويت بالحكمة والصبرء ازاء المحن التي 
حلت يهاء ولم تفقد بصرها ويصيرتهاء يرغم كل ما 
انتابها من مؤامرات واحدات طوال السنوات القليلة 
الماضية, حيث ظل العقل الكويتي سيد الموقف, دون أن 
تطلق العنان للعواطف, خصوصا في لحظات ومواقف 
معيتة, لان انعكاسات العواطف احيأنا تلؤدي الى نتائج 
لا تحمد عقياها. 

محنة «الجابرية»: وان كانت قضية كويتية: الا انها 
مسألة عانية: ت تقتضي تعاون العالم كله للحد من موجة 
الارهاب والابتزاز... والعالم كله يتحمل جزءا من 
المسؤولية, حتى ولو لم بكن ف الطائرة رهائن لدول 
معينة او لم يكن لهذه الدول مسؤوليات مباشرة ي اية 
قضية خطف. 

وما حدث ل «الجابرية» منذ اقلاعها من بانكوك حتى 
هبوطها ف الجزائر, لم يكن موجهاء تحديداء للركاب 
والطائرة» بل للكويت ككل.... بمواقفها الخليجية 
والعربية والاسلامية, وموجها ايضا للامن الكويتي 
والمجتمع الكويتيء هذا المجتمع الذي اثيت مرة اخرى, 
انه فوق كل مأاساة واكير من اية محنة, لان الكويت اكير 
من الجميع: ولانها اكبر من كل من يقف وراء الارهابء 
دعما وتخطيطاء تنفيذا وابتزازا. 

والارهاب» كما اشرتاء, مسؤولية دولية, وعلاجه او الحد 
مثهء لا يتم الا بتعاون الجميع» بيدا يتنسيق بيسيط 
وينتهي يحزم قعال..: 


«اليميه على صن 7 1» 


(الراي العام ) 





اتفجر الغضب ١‏ يشلالات 
من الدم في الأرض المح ردا على 
قيام اسرائيل باغتيال نائب القائد 
العام لقوات الثورة الفلسطينية 
وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
السيد خليل الوزير «ابوجهاد» في 
توتس فجر أمس. لكا 0 
ات الجر موا ات 
ا المدو مكل بداية الانتقاضة. 
«اسماء الشهداء والجرحى 
وتفاصيل اخرى ص 107-11-١‏ 
وقال رئيس بلدية الخليل مصطفي 
التتشة ان عدد الجرحى قدر ب١٠ 7٠‏ 





يَبالاْضالحتلة 


© جندي صهيوتي بيجرشايا من شعره يوحتية في رام الله 






-رويتر- 
الطائرات المروحية اجيم 
الصهيونية 1 إصفت 

يسيق لها متيل 2 مثيل. هذا وقد 0 
منظمة التحرير الفلسطينية يرد 
سريع وقاس على جريمة الاغتيال, 
وحدرت المنظمة ما بتته بعض وكالات 
الانباه نقلا عن راديو العدو 
ومسؤو ينة عن جريمة 
اغتيال م ايوجهاد الذي 
تضاريت الانباء حول عدد مننذيها 
ما بين لادة-50. وقالت 
اليونايتيد يرس ثقلا عن مسؤولين ي 
منظمة التحرير ١‏ ق 
تونس ان التحقيقات الاولية اشارث 
الي ان حوالي اربعين مسلحا شاركوا في 
عملية الهجوم على متزل اس 
الوزير ما بين الساعة الواحدة والريع 
والواحدة وخمس واريعين 0 
قجرا. واضاف هؤلاء المسؤولون ان 
ثمانية اشخاص مسلحين باسلحة 
رشاشة ومسدسات مؤودة بكاتم 
للموت قتنوا الحراس الثلاثة ثم 


هتملك تبس 
السيدة ام أجهاد خرجت من غرفة 
«البقية على ص 17” 









ائرة استعدادا لتزويدها بالوقود بناء على طلب الخاطفين 





















تلنقى سمو ولي العهد الامين رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدائله 
السالم الصباح اتصالا هاتفيا مساء 
أمس من اخيه السيد عبدالحميد 
الايراهيمي الوزير الآول .للجمهورية 
الجزائرية بشان الطائرة الكويتية 
المختطفة, وقد اكد سموه اثناء هذا 





لعائلة الشهيد الوزير 

ابلغ وزير الدولة لشسؤون مجلس 
الوزراء راشد عبدالعزيز الراشد وكالة 
الانباء الكويتية يان صاحب السمو 


لعائلة الشهيد خليل السوزير 
«ايوجهاد» تقديرا للفقيد ووفاء 





الاتصال على ضرورة الحيئولة دون 
مغادرة الطائرة لارض الجزائر 
الشقيقة واتخان كافة الاجراءات 
اللازمة للحفاظ على ارواح الركاب 
الابرياء المحتجزين على متن الطائرة 
ذلك ان الكويت تعتبرهم ابناء 
للجزائر وضيوقا عليها. 
«طائع ص لب لالان 
وكان القراصتة قد كشفوا عن تواياهم 
كشف قراصنة الجو خاطفو الطائرة 
الكويتية «الجابرية» عن نواياهم 
الاجرامية واعلنوا في بيان د 
بداية مؤتمر صحفي عقدوه بثاء 
وتم على باب الطائرة: نطلب 
من اخواننا الجزائريين تزويد 
الطائرة بالوقود لنتمكن من الاقلاع 
وردا على سؤال حول 6 
تخليهم عن الطائرة من دون ن شيو 
,«البقية على 3“ 


بسر نيسات تشغناسة أسلاميسر وواسسي 
العضسد الامين سن القسادة اللسلسين ‏ 


© جاتب من اجتماع هينة الرؤية 
ذكرت وكالة انياء الشرق الاوسط ان 


السمو امير اليلاد يمناسيبة حلول 
شهر رمضان المبارك. وقالت الوكالة ان 
الرئيس مبارك بعت كذلك ببرقية 
تهنتة مماتلة الى سمو ولي العهد 
ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد 


ف تجمع كبير للمواطنين ف 







المبداقه السالم الصياح. 

الدوحة ذكرت وكالة الانياء 
القّطرية أن الشيخ خليفة ين حمد 
آل ثاني امير دولة قطر بعث بيرقية 
تهنتة بالمناسبة الى حضرة صاحب 
السمو امير البلاد, كما بعت السلطان 
قابوس بن سعيد سلطان عمان ببرقية 
اخرى . «اليقية على ص ؟07””, 


حسينية بوعليان 


قسراءة اللفساتحسة على روج الشسيسديسن 
وادانة الجر يمة وتأكيد عدم الخضوع للابتسزاز 





© احد الخطياء وجائب من المواطنين في الحسينية 


تجمعت اعداد كبيرة من ن المواطنين قِ 
حسيتية بوعليان بمنطقة الدغية 
مساء امس لقراءة الفاتحة والعزاء 
على روحي الشهيدين عبدالته محمد 
الخالدى وخالد ايوب يندر اللذين 
اغتالتهما يد الاثم والعدوان الغادرة 
أثناء الجريمصة البشعة والمنكرة 
باختطاف الطائرة الكويتية وترويع 
الابرياء. 

وألقى عدد من المواطنين كلمات تايين 
ادانوا فيها هذم الجريمة التي لا يمت 
مرتكبوها للانسائية والاسلام بصلة 
مؤكدين تابيدهم لنحكومة في موقفها 
الصلب ف غدم الرضوخ ل 


وكانت ١8‏ حسينية ي البلاد قد دعت 
إلى هذا التجمع آلديني لادانة 
الجريمة والتعبير عن روح الوحدة 
الوطنية ف هذا الظرف ل تمر يه 
الكويت. وقال بيان صدر في الصحف 
المحلية امس بهذا الخصوص ان الائم 
والاسى الذي يعترينا نحن جميع ابتاء 
الكويت بفقد الشهيدين العزيزين ولا 
يتعرض له الركاب المحتجزون من 
معاملة لا انسانية وظروف وحشية 3 
يزيدنا الا اصرارا وتمسكا يعدم 
الرضوع لطنبات الارهاب المجرم 
واهداقه الدنيئة . 






الشطي يعود للبلاد 
اليوم او غدا 


توقعت السيدة حليمة الشطي 
السيد جمعة الشطي الذي افرج عنه, 
يوم الاول من اصس وصوله الى الكويت 
اليوم او غداء وقالت ان السيد جمعة 
موجود تق المستشفى لتلقي العلاج 
اللازم. وآعريت عن ارتياحها لاطلاق 
سراحهء وقالت «ان فرحتنا لن تتم الا 
باطلاق سراح كل المخطوفين وعودة 
طائرتنا الى اليلاد». 


صيام غير مقبول 
افاد المرؤسلون في مطار الجزائر ان 
القراصنة سالوا ما اذا كان شهر 
رمضان سييدا اليوم فيْ الجزائر 
واضافوا ان الرد على ذلك كان أن ليل 
السبت)/الاحد فيه «شك,, حيث من غير 
المؤكد ظهور هلال رمضان. وسيتم 
التماس شلال شهر رمضان في الجزائر 
ايتداء من يوم غد الاثنين . 








... لا تعتقد 

قالت «كونا» انه يعتقد في الجزائر ان 
حلول شهر رمضان الكريم ريما يؤتر 
في تليين موقف الخاطفين الذين 
يدعون الاسلام وذلك لاتاحة الفرصة 
لاطلاق سراح الرهائن وتمكينهم من 
اداء هذه الفريصة المقدسة فريضة 
الصوم بين اهاليهم قي الكويت. 





صحف وطعام 
ومحاولات لكسب الثقة 


تقلت «الفراتس برس”» عن و 
جزائري قوله ان جهودا تيذل لكسب 


الطعام بانتظام وتنظيف الطائرة 
والسماح يزيارة طبيب. وصباح امس 
تم كما ف اليوم السايق تقديم وجبة 
قطور مرققة بالصحف الحسادرة 
صباحا قبل بدء المفاوضات, 


5 الصحفيون على سلم الطائرة بانتظار لقاء الخاطفيي يناء على طلبهم 





يريم 35 


-رويتر- 





السترئئث .... 


بقلم: ناصر عبد العزيزالفهد 


تمة اعتبارات انسانية واخرى 
اقتصادية ينيغي اخذها بعين 
الاعتبار عند النظر في اي قرار 
او اتخاذ اني اجراء يتعلق 
بالعاملين في اجهزة ومؤسسات 
ومزارات الدولة. 
ويدور الحديث في بعض 
الاوساط عن استفنساءات 
وتفنيشات وانهاء عقود عمل 
بعض الموظفين ممن امضوا 
سنوات طويلة ن الخدمة, او 
ممن فرضت ظروف الترشيد 
والتطوير الاداري الاستغناء 
عن خدماتهم 
وهؤلاء لا يمكن اخضاعهم أو 
شمولهم بالظروف الطارئة او 
السياسات المستجدة لان لهم 
اوضاعا اجتماعية 
واحتياجات اقتصادية قد 
لا تنتهي بين يوم وليلة, ولا بد 
من مراعاة امتدادها الزمتي 
تبعا لحالة كل موظف أو 
مستخدم. 
ان هؤلاء الموظفين لهم اولاد قي 
المدارس ومتهم من يقوم 
بالصرف على اينائه في 
الجامعات العربية والاجنبية, 
ومن غير المتطقي ان نقول لهم 
«رمع السلامة» دون ان نراعي 
الظروف الاجتماعية لهؤلاء 
«البقية على ص ؟الا” 








عرض خحاص 


مناسبة سشررربضان المبارككت 







































































































وكيل وزارة التربينة نت وائراي الهام»: ْ مسد حو- 
بدأنا الاستعدادات لامتحانات نهاية العام وستشكل ' لجان أ ١.‏ 0 0 
لدراسسة تنفيسذ توصيسات اللقساء التمر بسسوى الشانسي ْ 0 


كتبت خولة نزال 


صرح وكيل وزارة التريية عبدالرحمن الخضري يان الوزارة يصدد 
تشكيل + لجان عمل لدراسة توصيات مؤتمر الثقاء التريوي الت 





الكويت ..ق القاموس! 
© «الالق»: (انها) شوكة في حلوق الحاقدين المارقينء اعداء الته 
والضمير والدين . امينة على ميادتها التابتة: وسياستها المعلتة: فما 
تحيد عن هذا الخط الذي ارتضته لنفسها من خلال قيادتها الحكيمة: 
كايرا عن كابر . وعلى الذين يحاوئون الصيد ف الماء العكر. ان يخيطوا 
بغير (هالمسلة) فليست الكويت (حيطة هبيطة) ولن تكون او تهون .. 








اب ار الذي نظمته 3 مارس الماذ التدريب الكائن بالجا د الحمراء 

و(انها) وفية للاوفياء! تراعان مفتوحان للعاملين الشرفاء . تمد يدها وقال حديث خاض ل دائرا العام» ان هذه الجا الثلدت وال 5 الإفطارالشهيريوميًا 
للشقيق والصديق . تسالم من يسالمها . وتمد جسور التواصل مع دول تتالف كل واحدة منها من خمسة كوادر تريوية ستقوم بأعدلا | ككف يوفيهالافطار الشهير يوم 
العالم؛ من موقع الاحترام المتبادل: والتعاون الوثيق, والاخاء القومي التقازدر والمواصقات المطلوية لوضع بنود توصيات اللقاء التريوي ‏ |2 د هم من الحلويات العريية 
والانساتي . والرهان على زعزعة الأمن. والثقة: والاستقرارء واليحة موضع التنفيذ ضمن العامة للوزارة والت ل 


توصيات جاءت ملائمة مستوى الاعباء والوظائف ا 
1 ا الوكيل الخضري بان لجان الامتحانات والاشراف الت 
شكنتها الوزارة للعام الدراسي الحالي بدأت مؤخرا بتنقيذ الخطواتث 
التمهيدية الاوى من الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسي 
الحالي المختئف المراحل التعليمية بالمناطق الخمس وتعليم الكبار 


ومحو الامية والمنازل. 

وذكر اته وبالتعاون مع وزارة الصحة 
العامة يتم بحت ايجاد ١‏ اد البدائل لمسالة 
سحب ممرضات وزارة الصحة من 
مدارس الوزارة وقال انه من تنك 


الوطتية ألكويتية, من قبل (المفسدين في الآرض) خفافيش الظلام,» 
والجيناء الاقزام: رهان فاشل .., 

© داللام»: : ليت الذين خططوا ونقتوا, ف ليل: عملية الجبن والغدر فى 
اختطاق الطاترة الكويتية, يرون بأم العين: كيق أن كويت الملحية والوقاء 
والاخاء. زحفت الى مقبرة الصلبيخاتء (اسرة خير واحدة كبيرة. ' لتشييع 
شهيديها الغاليين, بكل حمية وروح عالية وطتية, وليس من اثر ايداء 
للطاتفيةء والاقليمية: والتجزئة والفتنة العمياء, التي خسا الخاطفون 
وأسيادهم, في محاولة يث يذورها وشرورها . وصدق قول سيحاته (إفاما 





الزيد قيذهب جقاء واما ما ينقع التاس. فيمكت في الأرض) ‏ اا م ١‏ 8 5 5-0 
© «الكاف»: كما اراد لها الرعيل الاول من قادة ورجالات هذا البلد حدة حسب اختيار اداراتهاء | له لاشدحة الطعام لوجبة العشاء ' لاتحةطهام وجية العشاء القا 9 


الطيب الآمنء أن تكون .. تبقى في عهدة قيادتها الحكيمة: واسرتها 
الكريمة. تئتف الكويت حول إجايرها) الأيي: و( سعدها) الآمين, ولي 
عهده وعضده. التقاق السوار حول المعصم . هكذا كانت وتيقى وتستمر 
على بركة الله من ارادها يسوءء رماه الله بسهم من عنده . ويرتد كيد 
الكائدين الحاقدين الخاطفين والمتوحشين .. الى تحورهم! 

© «األواو»: حرف تعاطف العالم كله. شرقه وغريه مع كويت الاصالة 
والحضارة والقيم الموروتة, فهي الصغية الكبيرة . وهي الدرة الثمينة في 
جبين العالم الذي يدرك كم هو (حجم الكويت ع البذل والعطاء 
والاسهام الحضاري والقومي والوطتي جيلا بعد جيل) ‏ و(لو) ان 
ايران اعطت للجيرة حقوقها. وللاسلام جوهره. وللاخاء الاصلا 
صدقه. لما حدث كل هذاء ولانتهت الحرب الخليجية المدمرة: وسادت 
المحبة والثقة والتعاون شعويها قاطبة! ولكن .. لا حياة لمن تنادي! 
© دالياء»: يا رب! في مناسبة شهرك الفضيل: شهر رمضان المبارك» 
وبكل تضرع اليك» سيحاته, واتكال عليكء الطف بقضائك وقدركء؛ وكن يا 
رب العالمين» عونا لهؤلاء ( الرهائن) الايرياء العزل, الا من ايمانهم يك. 
ويديتك الحنيف. ووطتهم الحبيب الحاني, ليعودوا الى اهلهم سالمين 
صائمين . 

وكن يا الله الى جانبهم في محنتهم .. وهم يواجهون الاشرار الحاقدين, 
الغافلين عن ذكركء يقتلون الأبرياء: بلا رحمة ولا ضمير . وان لهم عذاب 
الدنيا والآخرة .. وصيرا يا اخوتنا المحتجزين» من قيل شرذمة الغدر 
والعار فان الله قريب يجيب دعوة الداعي اذا دعاه .. وكل من في الكويت 


لتدربيهم على الاسعاقات الاولية | لي فيه امالكولات العرسة سة الميزة | بالاضافة إلى لأئحة خاصبة . 
ويعض 0 الصحية ويما يؤهلهم م 0 شام الخميس والجمعة يوميامن الساعة ١١-4‏ مساء” 
بين الطلية او الطالبات والعاملين | * 2 يفتحمن لامساء وحتى منتصبفالليل > يما ذلك أيام الجمع . 
بهذده للد ارس وقت الضرورة. 4 8 


الخضري يعقب 
هذا ومن جاتب آخر اوضح الوكيل 
١‏ الخضري ردا على مقال كان قد تشر 
بالرأي العام بقلم الزميل «ناصر 
عبدالمزيز القهدء حول اهمية 
التوظيف والعمل للقوئ العاملة 
الوطنية ان الوزارة تحرص على 
اختيار اكفا العناصر المتقدمة للعمل 
0 سلك التدريس, حيث اعتاده 2 
تُعلن في وقت ميكر من كل عام عن 
احتياحاتها من التخصصات .١٠‏ بة 
للعام الدراسي الجديد, وتتشدكل تجا 
لاختيار 1 المتقدمين لمتقدمين منهم سوا 
محليا او خارجياء واضاف ان عا 
تحرص بهذا الصدد داتما على اعطاء 


ة لس 2 وي الحافقل» عََلى نضجارج: 
وطانيات البعنات وتنك خريجي ' © 0 منبيارتك ليم مسقويلا 
كنية التربية الاساسية من المتعدمي 4 يي جوالكوديج... 










لخ القانون 


45 
38 أ بطدم وات + مشهت + ا 


محليا ومن جامعة ! 2 ١ ١‏ 5 
والعالم الساخط على الجريمة النكراء؛ قلبه معكم .. يدعو لكم .. ويصلي السوزارة انمث ا ام م اواج انلية لغلالري الت . : 1 
لاجلكم؛ فصبر حميل؛ والته المستعان! ومدرسة للعام الدراسي الحالي من : , > رلتايعات .. 


© «التاء»: 
(تابى) الرماح أن اجتمعسن تكسرا 0 
وان افترقن تكسرت أحادا! 


خريجي كلية التربية وكلية | : 1 َ ع ب :* 
والاداب وكنية التربية 1ك خريجي ١‏ 000 
تخصصاة 


تحتاجها الوزارة كالتربية الاسلامية 


فيا وحدة العرب؛ وتضامتهم ووقوفهم في وجه الاعداء؛ والطامعين. وائلغة العربية, والرياضيات والعلوم ١‏ 0 -ابجصلينة ا 
عو او 4 سود باللقة الا: ية, 252506 
والحاقدين الغادرين .. نداء . نداء . تداء . ريات وا ا ا 0 ببإن فرطية- الجؤراء سس 


عيداللته الشيتي حك اوراز مطلع الشهر الماضي 


0 
الراغبين مهم للعمل في م 
|| جم _ 5-4 اخرعانئ ستيارتت أ 
أ اجراءات ت الاولية مت :|2 
فقحخوصات طبية وغيرور غيل ان 0 2 5 ٠.‏ مه 
يستمو عملهم بالطادة جد بل | |11 كته تعان شركة البتروك الوصنيية الكويينية الى الجمهوز 
حصولهم على المؤهل العلمي الخاص الكرييم هَ إن المخطة الآنية لغل السّيارات في ايوحليفة ستو 
: بأُشية لد نتزوين فد اشار تعد لت نظلا م الغسيل قِيدا إيصتيارا من ابره /ر8 ةا التصيح (عسيلة 
| ل لخن يلات ف الطواد الت جيم خارجيا) وطبقا لذالت فانه يصرنا أن تعلن عن تاخفيض الاسعار 


ا إقد نانك 
3 الا ول كن عدم 0 ا ليح صكتتائيلى - غسبيل عا 0٠-.‏ ديا كوي 
2 اللقابلات ستعلن الوزارة عن نتانجهمٍ غسييل مع تمع و1 دينا مويق 
| لحب الوص ين تهاع 1 ١‏ غسيل مع تلميع «هلا؟1 دشا لوي 
كما اكد الخضري يان هتتات 


تخصصات لا تحتاجها الوزارة وذلك 
قائض بالمدارس كمادة 
الاجتماعيات بالاضافة الى أن هناك 


تخصصات ليس لها مجال عمل 
ل ١‏ مسكيرف .- [شسيك.. انمماك اك 


مازانت ماضية ف استقيال طليات 


م سوق ق الكوَب تال مركزي للذهت وجو| 2 


الوظيقية تيلض الرشائق التدارية متعة التسوة قتحدينها قي أرق و ره 


بالمدارس وتحديد اعداذهن عت 
1 الخضري موضحا أن 
]| يوالكوت 
الاعمال الت * اا اي . 


ل 6 00 
الوزارة بأيقاف التعديتات 57 ٠.‏ احجار كربمة 











ال و ف 
م ٠‏ 2 ب 3د -_ ف 2 - 
أسران الميكسرويف ناشيسوحضال 7 2 مص و يووا ات 
.0 7 للسكرتيرات فقط واتما شّمل ايضا رإفيبةوعصين2.. 
8 ا سمحسيصامة ودر إستسحصة تست سوميع الذذواق: ٌ 


أمناء المخازن ومامورات اليدالات 
والمراسلون ورؤساء القراشين: واوضح 
بان الدزاسات الميدانية التي اجرتها 
الوزارة اثبتت ان الاعداى التى حددها 
القرار الوزاري تعتير كافية للقيا 
يمه #لاشعال عل د بوانت حمل 
ارا جميع المراحل التعليميية 
تسلا قصيل الوارد بائقرار. 


| واعستجسابسة من ناشيسوضال 
| أمقصدمسة ر اسه السبت الستفعسريسة 








:] * سرعة وراحة الطهي يموجات الميكروويق ناشيوتال . تعديل جداول تشغيل | 
:| * تحميص بطريقة الطهي الحملي على التدوير المستمر لهواء الخطوط البرية والبحرية | | 


لوجت عو م اح حو وج وه واورميون ١‏ خوريو يج انرو الوساي جيود ا جر ع ب وجو هيو حب حصن جب اسار و 


الفرن الجاف والساخن . 0 العام لمع امس 1ه 
] »* اعداد وجبات اللحم المشوي ذات التحميص الرقيق من نقل الركاب على كافة خطوط الذقل العام 1 5 5-7 
١‏ 2 0 مجلس الادارة العضو | 
الخارج وذات الطعم اللذيذ . الشركة عبدائوما راد الواروم ا لو 
| * ابراز خاصية الشوي بنكهة فريدة لأطباق الستيك والضلع التدمل يشيء بمتاسية حلول شهر 3 
9 المشوي . وإكرات لحمل والجداول ل العدلة لتشغيل | , 
ف خدمات اول 1 1 
:| * طرق أ مع ميكروويقك ناشيونال مضمونة وذات نتائج الفضيل على اساس اس ملاستها لساعاة : 
0 ممتازة يداية و انهاية الدوام وتكثيف الخدمة بعد | ' 
: زة ر: وامتداد_ساعات التشقيل الى | | 
10 


للخطوط اليرية. 

يعن الخط البحري الذي يريعد الكويت 
بجزيرة فيلكا قال السيد الها 

يام آخر رجلة من مين عي 
سيكون 0 ال الواحدة بعد 
متتصف بعد قيام اخر رحلة من 
ميتاء فيلكا ي الساعة 6 وا دقيقة بعد 
منتصق الليل. 


مواقت السيارات منويج ودريحة” ‏ 
ساسك ادارة لاقي لو كك 

















مقابلات صاحب السيو 
استقبل صاحب السمو امير 
اليلاد صياح امس امس سمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
الشيع سعد ال 
لسالم الصياح. كما 
0 سموه رعماه الله 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية الشيخ 
صباح الاحمد الجابر. 

















سمو الامير يعزي 
الرئيس اليمني 

بعث صاحب السمو امبر اليلاد 

يبرقية تعزية ومواساة الى العقيد 








































متلفوت: 90104 ٠1/ا50؟1؟‏ 
صن.ب: 71717 يان 43758 كو | 
وحسكشاب جحاري (للصد قجات) ” / لزهلا١ا‏ 
٠.‏ 0-0 جتاري (للزكوات) / / 11١‏ 
بيت التتمويّل الكودّق - 











تطورات الطائر: 2 


المختطة .2 








عقد مجلس الوزراء اجتماعه المااي 
صياح امس برئاسة سمو و 

الامين ورئيس مجلس الوزراعء اشع 
سعد العبداله الصباح. وقد صرح وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء راشد 
عبدالعزيز الراشد ان المجلس استهل 
اعماله بالاطلاع على الرسالة التي 
تئقاها حضرة صاحب السمو امير 


الوكيّل العتام + 


مؤدمةت سخ اللمجتامتال للسمتاعحات م2 
الإدارة ؛ متلضوون/ 5911206 المعارض ١‏ مجصيع السُفاق .ت/155ده1» 6 
شارع هد السالم - تلفون: 4448015 السالمية ‏ تلفون/ 0975754 


في الفيحبجاء 


اليلاد حفظه الله من فخامة رئيس 
جمهورية المالديف السيد مامون 
عبدالقيوم والتي تعلقت بالعلاقات 
الثنائية بين البلدين المسلمين. كما 
اطلع المجلس ايضا على قحوى 
الرسالة الجوابية التي بعث بها سمو 
ولي العهد الاصين ورئيس مجلس 
الوزراء الى فخامة رئيس الولايات 














المتحدة الاميركية السيد رونالد رينان 
وقد تعلقت الرسالة يدعوة الرئيس 
الاميركي لسموه لزيارة الولايات 
المتحدة الاميركية للتباحث حول 
القضايا ذات الاهمية المشتركة 
والعلاقات الثنائية بين اليندين. تم 
تابع المجلس اخر التطورات المتعلقة 
بحادث الطائرة الكويتية المختطفة 
الجائمة مطار هواري بومدين 
مدينة الجزائر والذي ما زال مستمرا 
اليوم الثاني عشر واستعرض 
يى الأتصالاتا والجهود المشكورة 
الحثيثة :التي تبذلها السلطات 
الشقيقة الجزائر ف مجال الافراج عن 





: طببيهة لكمل‎ -١ 


تديقي المدزقّا نم لهامة فيرا بوث لعامليت ثلعبر والملت 
على تطويرها بالجرات المخارعبيت - القَيام بالنساط الاعمركري ا ينا مرسم 
بالعمرو اياك إو دواد انيت والاررسعيت وغي لمي من توا رالمعريرر 


وتيت اقاسرص . 


0 شرو ط لطلويٌ عن تاغل الوليفة 
+ شهادة جامعيّ تقرس (جي) 1 ا عامية ممترؤع كما . 
ب عيرة ملي برتقلع ندري سنواتس قيت ميعالت لعدريّاى ليام وإبرعيق). 
ع - اهارة الل اللي ولعرية قراوة وكتاية وحارتت . 
- يفصت قياد ةكويتية صالحة . 


تقيكالطلبات : 


50 في الممير مرائقة بما يلي 5 


1 د مورك عرن لمك براي 


ب)- ممو يرم عرري سترها را ص الشملة . 
م -صورة عن الحد يقي اوصويرة عن جوز لبط رن عر ا تمي . 
د ل صوررة فوت وراضية جسكة نصاعبب ١‏ 

علا بأثه آطرموع لتقي الطلباج /9١‏ 1418/4/4 5 


بسي الطرالرصن الربي 
مع الررابات الصمرفية 


قط مان الاآت ات30 
| يعدت معرالسراسات اله رفيح عن مامص إلت : 


رظن علديات عامة 


الأفسادة بسدور الجسزاشر في مجسال الاضراج عن الرهائن المحتجيز ين 
اس اشسد: المجلس تلقى بسبسالسخ الحسز ن نبسأ اغتيسال الشفيسد اسوحفساد 
الحصدث سبسز يسن ومن تسهيسم الشعب الفلمسطيني على متساوسسة الاعتلال 


الرهائن المحتجزين. كما تابع ١‏ 

ردود الفعل الشعبية ازاء هذا الحادث 
الماساوي وإشاد بموقف الشعب 
الكويتي الي عبر بصدق عن وحدة 
الهدف والمصير بين ابناء آلوطن 
الواحد وجسد ا المجتمع 


قيادته نن رفض الابتزاز والارهاب ب 
جميع مظاهره واشكاله. كما 
المجلس عن با ل لجمية 
الجهود ا 0 الت 
قدمتها وعبرت عنها الدول ١‏ 
واشاد يجهود منظمة التحرير 
«البقية على ص لالق” 





لك نينا 


مشرل التي[ والبلناء 


حلذون :21141488 كوت ١‏ لمن - 4814158 :اء1: 


«الرأي العام» - ا88/5/1 الحدد 6هلإلم 


الامير هنأ ملكة الدانمارك 


بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد يبرقية تهنئة الى جلالة الملكة 
مارجريت ملكة الداتمارك بمتاسية العيد الوطتي ليلادها. 


وول العهد الامين هنا رئيس وزراء الدانمارك 
بعث سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالته 


السا الصباح برقية الى سعادة السيد بول شلوتر رئيس ونداء 
مملكة الدانمارك بمئاسية العيد الوطني ليلاده. 






























الات الا ةا . 





الوكيل المساعد بالاسكان ل «الرأي العام»: 





توزيع 7 ؟ قسيمة في الرابية والغردوس في مسطلع يوديسو 
بخسض اللدفعسات عسائسد أساحسة المستفد سن 


وتتأجيسل / 


كتب عيدالله الشمري 


تفى مساعد المدير العام لشؤون 
التوريع والتوثيق والمتابعة في الهيئة 
العامة للاسكان قريد مشاري العجيل 
ان تكون عملية عدم توزيع قسائم 
سكنية تحقين من من المسواطنيياً 
خلال شهر رمضان المبارك ذات علاقة 
بهذا الشهر الكريم. 
وقال في تصريح أخاص ل والراي 
العام معللا ذلك بان عدم توز 
دفعات جديدة من القسائم خلال هذه 
الفترة التي تصادف حلول شهر 
رمضان المبازك بمحض الصدقة 
وليس كما يعتقد البعض بائها عملية 
منظمة لان ذلك يحتاج الى وقت كاف 
يتم فيه فرز ويرمجة وتسجيل 
المتقدمين للقسائم المطروحة قي 
المشاريع الاسكانية. 
واوضح انه سيتم توزيع ١١؟١»‏ 
قسيمة بمنطقة جتوب الرابية 3 
الاسبوع الاول من هر يوتيو ١‏ 
ينيها ف الاسبوع اللاحق توزيع الدفعة 





© فريد مشاري العجيل 

الاوي من فتسائم القردوس وعددها 
1 قسيمة حيث خصص منها 
حتى تاريخه و »٠١١‏ قسيمة. 

واكد الوكيل العجيل ان هيئة الاسكان 
تحكمها بعض الضوابط التي تتطلع 
من خلالها لخدمة المواطشين 
المستفيدين يحيت ان عملية ضح 


اعداد كبيرة من القسائم خلال فترات 
زمئية متقارية ستتعكس بالكثير من 


اشعار مواد اليناء بجميع 
1 فضلا عن ان كثرة العرض 
وانطلب تجعل المتعهدين يتطلعون 
لسرعة الانجاز غلى حساب اصول 
الصنعة وجودة التنقيذ مؤكدا بذلك 
حرص هيئنة الأسكان على مصلحة 
المواطنين حتى اذا كانوا يتولون 
عمئية انجاز مساكنهم بانفسهم لان 
الاغلبية متهم غير ملمة ني اصول 
اليتاء وبافصالي سيكوتون عرضة 
للمساومة والابتزاز من قيل بعض 
المقاوكين الامر الذي دعانا الى الاسهام 
بالحد من مضاعفات هذه السلبيات 


ميكرا من خلال وضع سبل متظمة 
لتواريخ الدفعات من القسا 
المخصصة من المواطتين 
الكرام حتي لا يتم اخراق السوق 
المحلية يمالا - من المشاريع 
الاسكاتية 





محاضرة عن الاهتمامات الحديثة 


يثةبالبيئة يمعهه الابحاث 





د. طلبة: اتنحسار طبقة اةوزون 
ابر ز الاخطار التى تواجه السينسة 


اقام معهد الكويت للابحات العلمية 
الاسبوع الماضي محاضرة بعنوان 
«الاهتسامات ألحديثة في مجال 
الييئة» تحدث فبها المدير التنقيذي 
لبرنامج الاممع المتحدة للبيئة الدكتور 
كمال طلية. 

ود قدم نائب المدير العام للايحات 
الحيوية والبيئية نزار حسين الدكتور 
طلبة مشيرا الى ان خيرته توفر ف هذا 
اللقاء الفرصة للتعرف على آخر 
التصورات ف المجالات البيئيسة 
والاهتمامات الجديدة فيها وبرامج 
العمل المخطط لها. 

وقد بدآأ الدكتور طلبة محاضرته 
باستعراض ض سريسع لجهود الامم 
المتحدة ْ تحدييد الاخطار التي 


تواجه البيئة وي تحقيق تعاون دوي 


/احوادث مرورية 


شهدت محافظتان يوم امس وضوع 
«لالكلن حوادث مرورية منها «0» 
حوادت تصادم 
بمحافظة الاحمدي وحادث تصادم 
بمحافظة الجهراء. وقد اقتصرت 
الخسائر على الاصابات والاضرار 
المادية. 


< من المومنين حال صدفوا ماعاهّدوا عليه نهم منقضى غيته 
وضهم من يننخظر ومايّدلوا تيديلا .» 


اك جما هرا الفاسط ييه تاخل وبلا امكل وغارجة 
2 شعيدٌا ال ساكة 
كل مكان 


إلىجما 


هاراسناضة 
ال ىجماهاريًا 


اجهة هذه الاخطار. وبعد ذلك 
لمواجهة وبعد ذلك تم 
عرض فيلم يبين 


والتاثير ف جهاز المناعة, وتاثئر 
الكساء الخضري وارتفاع مناسيب 
المياه ف البحار. واشار الى ان الخطر 
- الرئيسي على طبقة الاوزون ياتي من 
المسواد الكيماوية والتي ان ام 
انتاجها يي العالم على نفس الوتيرة 
ستحدث اخطارا جسيمة, حيث 
سيكون عدد المصابين بسرطان الجلد 
أمبركا مثلا ٠٠١‏ مليون نسمة, اذ ان 
١‏ نقص في طبقة الاوزون يزيد من 
سقوط الاشعة فوق البيننسجية بنسبة 
مما يضاعف نسبة المصابين 
بسرطان الجلد. 





© مصطفى طلبة 
ويعد ذلك تولى الدكتور طلية الرد على 
أسئلة الحضور حيث اكد على ان 
الدراسات العلمية لم تثيت اي تاثير 
للتفجيرات النووية على طيقة الاوزون 
واشار الى ان جميع مصادر الطاقة لها 
آثار ضارة على البيئة. 

وتجدر الاشارة الى أن للدكتور طلبة 
خبرة طويلة في المجالات البيئيسة. 
واعيد انتخايه 33 منصبه الحالي عدة 
مرات. وكان اول رئيس لاكاديمية 
اليحث ١‏ 


البيولوجية عاو 8 كما متح 
اوسمة وانواطا من اثذنتي عشرة 5 دولة 
والدكتوراه الفخرية من جامعة 
موسكو. وله زهاء ااتة ب بحث 

منشور فق دوريات علمية لسبع دول 


مس م الله التمطن لوبهم 


العرية في 


عضوا 
ناب المائّد العام لقوات 


الطاقرالزى . عرلا نك يا اباججراد ان ساصل السورة وا 
باواهيت . عرنائله الع رقب الميرفكل التواروالدراروامجاهمبيع والْناضَلت . 

تل التعازي في ملب عرلة العررالوطني الفلرطيقي” 2 “ القاش ف الجايرية ايتراو س 
البو /صيامًا من الراعة المابئرة الى الوامرة ظررر'! مسار مى النامتة والتعمف الى الجارره عش 5 - 


11 
ت الثورة الفلسطينية 
والمفوض العام لجهاز الازض 6 
الذي اعَتَاّهيرالعروالعمسرف الأرهان ندم السبث الموادى. 0/11/ 4/1 ف توس 


عينا ناح يااياجمار ان تسق _اللسيرة التي مر م 0 يعرقك متمم لت مير اليوشم يربله 





وا راشورة مع س الرهس 


” صّدق الله | 


لربنفا سَنْمْأْصعَ ع لفك مده 





1 محافظ الاحمداى 1١‏ السالم الصياح: صيا الكميس 
بت ضي مبنى قيادة عدي الشيخ علي صب 07 هدية و ام بجولة 


بداخل 
الدوريات الرائد محمد الجاز. 

أغمال - وكذلك طبيعة الاجراءات الث 
الدوريات وبعدها تقدم ضايط الزام 


القيادة واطلع على اقسام القيادة المختلفة. وام قاقد 
مهام القيادة... وما بد من 


تقوم بها ثم نام بالاطلدع على احدى 
الاؤل بالاستطثان من المحافظ للياشرة 


0 ل الافتتاح مدير امن محافظة الاحمدي العميد ناصر اليدر 
مساعد مدير امن المحافظة ومدير ادارة. مباحث المحافظة ومدير ادارة 
التحقيقات بالمحافظة وقادة المناطق بالمحافظة وكبار ضياط المحافظة. 
وقد خصصت ارقام الهواتف التالية للاتصال يها من قبل المواطنين في حالة 
طلب المساعدة أو لتقديم البلاغات: 7476- 000 





مصصانئفظ الاحمسدي يكرم 
عددامن تباط المعاففحة 





© المكرمون في صورة تذكارية 


عن ١‏ السا 

الصباح محافظ الاحمدي كام مدي 
امن محافظة الاحمدي العميد تاصر 
اليدر د انواط الخدمة. و: 
الشهادات التقديرية ١‏ 
ا صاحب السموق التي من الي 
عدد من ضباط المحافظة تقديرا 
للجهود القيمة التي بذلوها في خدمة 

الغالي. وقد اعرب مدير الامن 
أن هذه الإنوآط تعتير حافزا لهم لبدل 
المزيد من الجهود للمحافظة على امن 
وطننا الحييب وارواح ايتناء هذا 


الوطن. .. 
وقد اشتملت على نوطين ذهبيين 
واربعة اتؤاط فضية وثمانية انواط 
برونزية كما قام في وقت لاحق مدير 
أدارة مباحت محافظة الاحمدي 
العقيد اسحاق عبدالهادي شداد 
بتوزيع شهادات وانواط الخدمة على 
عدد من صضباط صف وافراد ادارة 
مباحث المحافظة. 

التعاقد مع «4» مدرسين 

جدد بالتريية 

اعذتت مراقبة الاختيار بوزارة التربية 
أسماء «ة4 مدرسين ومدرسات جدد 
سيتم التعاقد في سلك 
التدريس اعتيارا من العام الدراسي 


مراد- رياض اطفال» وقاء ذيب متيب 
عبدالرحمن: زياد سليمان يوسف 
مجدوب, غسان عبدالرحيم عبدالكه 
حسين, قاطمة شاهين حصين 
النجار- لغة عربية, عزة احمد 
» ناهد صالح سميح بكر, ايمان 
حاج ذيب أاصل نحايقف 
عبدالرزاق قاسم- رياضيات. ١.١‏ : 
البلدية: رقد رفض توسعة 
بجمعية بيان 
استعرضت لجتة شؤون البلدية عددا 
من الطليات المقدمة من بعض 
الجمعيات التعاونية ونا 


اوضق الذكور ويعمد النقاش 
والحدا قررت مابا 

- عدم الموافقة على طَلْب جمعية بيان 
التعاونية يخصوص التوسعة 


ضاحية بيان وذلك نظرا لكون 
التوسعة المطلوية ممر للمشاة. 
- الموافقة على طلب “جمعية ابد 
التعاونية ب ص تو 
الدكاكين الواقعة ١‏ بالق 
يا يمنطقة بيان 
وبمساحة ( مم *) لكل فرع وذلك 
وفق ما جاء في كتاب رئيس المهندسين. 
- طلب جمعية الخالدية التعاونية 
توسعة السوق' المرصزي وتخصيص 
موقع لاقامة معرض للحوم ضمن مركز 
ضاحية الخالد 
ا اس شؤون البلدية 
0 المذكور, ويعد التقاش 
ادا عدم المواققة على 
0 ا التعاوتية 
المذكور حيث اتضح يعد الكشف على 
الطبيعة أن الجمعية قد قامت يتنقيذ 
الابذية وشرعت بالتوسعات بدون إخذ 
موافقة البلدية والجهات المختصة 
علما بان التوسعة المطئنوية 
مناسبة, ويطلب من الادارة ايقاقف 
!عمل المخالقف بالجمعية» 


ا والىن 











السقير السوري : 


«ائرأي العام» - 2197م العدد فؤلام 








نؤيد موقف الكويت من قضية اختطاف المطائرة 
ونضع كل امكاناتنا نحت تصرفها للحنساة على ينها وامتتلائها 


اكد سفير الجمهورية العربية السورية لدى الكويت الدكتور عيسى 
درويش قِ بيان اصدره بمناسبة ذكرى استقلال سورية , ان لبلاده 


تاريخ عريق 
الكويت »وان جوري 5 


التواصل والتعاون والتقدير المتبادل بينها وبين 
تقف الى جانب الكويت ف كل ازمة تتعرض لها 
5 تضع تحت تصرفها امكانياتها المادية والمعتوية للحفاظ على 


1 ازدهارها . واكد تأييد سورية للكويت 0 
من يم حي سم وتضامتها مها اخ ا لهذه 


المؤامرة . 

وتحدث السقير عن مراحل نضال 
الشعب العربي إن سورية من اجل 
التحرر وصون الكرامة العربية منذ 


الاحتلال القرنسي لسورية وحتى 
استطاع الشعب السوري اخراج 
الاستعمار بفضل الثورات المتلاحقة 
تي خاضها الشعب السوري ضده ٠‏ 
3 المستعمر الصهاينة 61 
قلبي ا بي ليمنع توحده » 
ويستترّف موارده . ثم كان عام 
1١1554‏ 0 ا ع 
قوم فلسطين من رجس 
0 لايديا المؤامرات وإلخياتات 
ا الحرب لصابح العدو : وكان 
الشتات حين | اخرج العرب 
القتلسطيتيون من ديارهم ا رهما لتتجا وا الى 
الاقطار العربية المجاورة , وكانت 
سورية اول من فتحت لهم صدرها 
0 لومت اليها مواطئثين 
0 به المواطن 


مصر , وكاتت ب 0 0 نكاقة 
حركات التحرر في الوطن العريي 
خاصة وق وق العالم اجمع اجمع عام 
قامت ثورة الكامن من آذار ودا 
على مؤامرة الانفصال التي فصلتها 
عن شقيقتها مصر واعادت الثورة 
سورية على طريق الوحدة , وقي عام 
91 تعرضت سورية للعدوان 
الاسرائيلي مع الشقيقتين العربيتين 
مصر والاردن ن تتامرت عليه قوى الشر 
والطغيان ؛ وادت لفقدان بعض 
الاراضي العربية ب فلسطين جم 
وسيناء : و3 عام 9 كانت 
الحركة التصحيحية إن قطرنا بقيادة 
السيد الرئيس المتناضل حافظ الاسد 
الذي صحح مسار تورة الثامن من آدار 
ويد ويد يبني سورية الحديثة بناء 

محكما مستفيد! من عثرات الماضي 
فجعلها تنعم بالامن والاستقرار , الى 
جائب بناء جيش قوي مدرب على 
احدث الاسلحة , 


تم كانت حرب تشرين التحريرية عام 
93 فخاضت سورية خلالها 
معارك مشرفة ضد العدو الصهيوني » 
واثبتت كقاءتها العسكرية , ويرهنت 
على ان شعبها وحدة متماسكة وقادرة 


دفاعا عن وحدة الارض » 2 


وبدعم سورية اجبار الغزاة الصهاينة 
على التراجع من لبنان والاتحصار في 
شريط حدودي ضيق وان تحريره 
بعون الله لقريب . 

ولسورية مع شقيقتها الكوي 
التواصل والتعاون | والتقدية 
منذ عهد الث 


الشيخ صياح السالم رن الله 
اجمعين , وقد توافد الوطنون 
السوريون على هذا اليلد الطيب مندّ 
الاربعيتات وحتى اليوم للمساهمة 

اليتاء العمراتي والاتتصادي . 
والسوريون المقيمون إن هذا البلد 
الشقيق والحمد لله ينعمون بالمحبة 
والاخوة فق الكويت حفظ الله شعيها 
واميرها وحكومتها من كل مكروه 
ووتاها شر العاديات . وقد يلغت 
العلاقات الاخوية شاوا بعيدا في عهد 
صاحب السمو امبر البلاد الشيخ جابر 
الاحمد وسمو ول العهد الشيخ سعد 
العبدائلله السالم الصباح , وتقف 
سورية الى جانب شقيقتها الكويت في 
كل ازمة تتعرض لها وهي تضع تتحث 





تصرقها امكاناتها المادية والمعنوية 
للحفاظ على استقلالها وامئها 
وازدهارها . كما تعلن عن تعاطقتا 
وتاييدنا ندولة الكويت الشقيق الشفيق في 
موقفها في قضية الطائرة المنكود 
وتعلن عن مواساتنا لاسر الضحايا 
الايرياء وندعو الله أن يعيد الاخوة 
المخطوقين 1 

ان سورية ياد تف الوم سن منيعا 

وجه الطوقان الاسرائيلي 
جاب وقائدها تدعو آلنه أن : يمن 


واحدا ضد العدوان ايثما كان . ومن 
اية جهة كانت , وان يتحقق تحرير 
فلسطين والقدس الشريفة » وكاقة 
الاراضي العربية المحتلة . وتطهيرها 
من رحس البقاة وان تصر الله لقريد 
واتطلاقا من هذا الشعور الاصيل فان 
أبناء الجالية العربية السورية في 
الكويت ومنذ وطتت داهم هذا اليلد 
الطيبا, وهم يشاركون أخواتهم 
بالعمل على تنهضته وازدهاره بحسن 
الاداء في مجالات العمل المختلفة . 
واخلاصهم للكويت لا يقل عن 
اخلاصهم لسورية انطلاقا من الايمان 
بان الوطن العريي واحد » والامة 
العربية واحدة . ويعلنون ا 
مع شعب الكويت الشقيق وحكومته 
الرشيدة في التصدي للموامرة التي 
يتعرض لها وطنهم الثاني الكويث 
ويعبرون عن الشجب والاستنكار 
بجريمة اختطاف طائرة الركاب 
(الجابرية ) وقتل الايرياء قيها ٠‏ 
أن مود التي كانت السباقة. 
وحدودهًا لاستقيال الاشقاء. 
ا 0 قطر دون تاشيرات" 
دخول ؛ او تعقيد خ الاجراءات هي 
بلد العرب جميعهم , ومن حسن 
حقها أن هؤلاء الاشقاء يرتاحون الى 
فيئها ويستمتعون بجمالها. 
ويستتشقون 9 رحايها رائحصة 
التاريخ والاصا 
أن عيد الاستقلال الود 
العربية السورية(عيد لجلا ب 
بهل علينا فق هذا الشهر متوافقا ممع 
حلول شهر رمضان المبارك ليلهمتنا 
بالدعاء الى الله تعالى بان يحفظ امتتا 
العريية , ويجنيها المآسي ا 
وان يمنحها الامن والطمآنينة يي ظل 
الوحدة العربية الكيرى التي يرجوها 
كل العرب ؛ ويعمل من اجلها كل 


مواطن عربي شريف ف كل قطر من 
وطتنا العريي الكبير . 


مشموت . 





يس قد الكين الرعرمم 

دم تسن الي ناوا في سبيل لد مرا بل اياء عنس سم 
نور اله العظيس 

أسرة مدرسسة جري رالتوسطة للبتنين 

ومجلس الآيجاء وا معلمحتين 

يسا طران أسِرق بير ي ١‏ لريلن وا لوعييي 

الأعنات برا التريسئية 


عبرايد ص عيبا بسي بٍالزاري 
خالرائوب اسراعيل الوب يئر 


للفقيدسي الرصمة ونش ويم رخا لص العزاو > مفظ ائله 
الكويس و أميرهها و كط مررحل 


نا طرالر ع / جمسيين سر كير فهر ان كي لاوا ممامين 


المع ع يم و و 
وقد اتم انتخاب ثلاثة اعضاء هم 


السيد متبرة ١‏ والسيدة سييكة 
الجاسر والسيدة رقيقة التاقب. وقد 


قَرّن بالتزكية, هذا وقد تشكل مجلس 
الادارة الجديد على النحو التالي: 


عبدالرحمن سا العتيقي روكيسا 
للجدعية: سوفي سلطان العيى اميت 
الصتدوقء متيرة المطوع امينة السرء 
فوزية سلامة عضوة, سييكة الجاسر 
عضوة, رفيقة الثاقب عضوة, علي 
صالح العيدالله عضوا. 


التربية تشارك بمهرجان 
افلام الاطقال بصوقيا 


تشارك وزارة التربية 3 مهرجان' 
الافلام الدوى للاطقال والشباب الذي 
تنظمه وزارة الثقافة البلفارية خلال 
النفترة من 7١-؟!؟‏ يوليو المقيل 
قصر الثقافة بمدينة صوفي 


يجمهورية بلغاريا ‏ وزير التربية وزير 
التعليم العالي بالوكالة انور عيدالله 
التوري كلف معد ومخرج التلفزيون 
التعليمي بادارة التقتيات محمد 


1 للاشتراك 
250320306 






٠.١ رت‎ 





مها 


فو 


57 رفم اساعي_واولاره 


بتَعَذَّ مون مرن 


بالكرالتصا زي القلبكية لوفا 00 


جٍ 


سائلين الله العحال القدير أن يَخَ مد 
الفسيثكدة بواسع رمدو 0 
شيتيع جناءتي ويلهكم آنهنًا 
مكل الصجير والسّلوا 
إناشروانا إلريو 





راجعون 





جه 


وذويها ”' 


اإمثف 



































عه الكصوايية الاان تشارك: 


لاني , 





7 
ووسي اخسطفسوا «الجابرية» حافدين 





عام أيت/ الطفولة واليراءة الا أن تشارك في هذا الحدث الجلل.. بكل البراءة 
سب تطق اطفال الكويت.. من مواطنين ومقيمين, وما اصدق الطفولة حين 
تعبر عن حبها لوطتها ولبايا جاير وبايا سعد.. محصلة هذه المشاعر.. 

--- في هذه الثقاءات السريعة مع باقة من الاطفال تلخصها بالتحقيق التاي. 


سية بسلم 


© الطقل مطرجمال المطيويع 


اللي قال للمجرمين هو الشيطان وهم 
كلاب وجبتاء وحنا ما تخاف ان شاء 
الله وانا أحب الكويت واحب اصل 
الكويت واحب بايا جاير وبايا سعد 
وان شاء الله يرجعون اللي حاجزب 

بالطيارة لاهلهم ولنا. لي ويد 


5 
ا © الطفلة عذاري مجبل العجيري 
يعيش باباجا برويعيشر بايا سعدواللي خطقوها حاقدين. 


ذمدن 


كويت نقدم صارميداتي ©الطفل مطلق لا الشلا 
والبيارق ترفرف عالي ركوته 0 
المعتلي يا افع الشا هؤلاء ليسوا رجالا وهم حرامية 
ودبي رافع : 210 وجيتاء , واسلم على بايا -جاير ويايا 


سعد واقول انا الكويت وما 
تحني رأسنا أن شا الله رايتتنا 


مرقوعة عالية قوق والله يرجع الياقين 
لنا ولاهلهم ووطتهم. 
©الطفل نواف العازمي 


أن _هؤلاء الارهابيين كلاب وحاقدون 


كل دولة تلبي مطلب التانتي 

وينكم يا النتشامى لا تخلونا 
والصباح مهدي كل فسقاني 

ما يداتي عن شعيه وقانوته 








© الطفنة مثال مسفجر ليس عندهم اخلاق ولا انساتية وكلنا 


58 قن اقول لبايا جاير ويابا ‏ والله يحفظك يا كويت 

الرشيدي 0 الي الواجي. , 0 508 7 
50 : تقصروا 96 5 5 
لاحي ندا م"عليكم أي تعملونة هذا ليس ل رايتنا دائما يا جابر وباي شعم. 


: 5 دين اللي يعملونه ولاذ!ا يخطفون 


الطيارة وما يريدون بالناس اللى فيها 9 8 سعاد ده 


وس آدا يريدون ان نخرج من ي السجن كويتية ©الطفل حمد فهد ابوحديدة 
تقول لا يصير ان تطلعهم لان 
ليث ينسم ّ إلاء جينا قنك إقتئة 7 
ا 00027227 
9 يحم! ويابا سعد ان شاء الله يتتصرون على اخوائهة ) لون العمل مع الطيارة سالمة باقرب وقت وماذنب 


المجرمين وياخذون حقهم. 
رمن :ان ©الطفل سعد بدراللويفي 
اقول للمجرمين اللي خطفوا الطيارة 


اللي فيها حرام اللي يعملونه فيهم والله 
يحفظ الكويت من كل مكروه ويسلم 


بابا جاير ويايا سعد والكويت دا 
سالمة. 


واقول لبايا جابر وبابا سعد الله 
يعطيهم طول العمر وان تدوم الكويت 
' حرة ابية ان شاء الت يا رب العاللين. 


سل . 











الول 


عتند توفيع عقتد 
تكيدّف اوصحتيي أوكهريتاء لقيلثك الجديدة 
تحتدكن شركة 2 الحتلمجع الهندسيّة 
وهعدجيجةمكهلميِزة هه 
عتمعد حوشدع العت ود الث لاثة معكا. 


همحذ! المترض سكتاري شلال 
شهيعررمضتاناإنجارك قتّط. 
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شركة الخلكج | لهندسّية درم 
أص. ب 6118 الصزفاه 13087 ١‏ لحكوبت _-تزحكس "170 
تلقون الكات الرئئيسة ٠١ 40562 ١‏ الخطوط* 

ازقام الصييانه الْْممميم .> ارو خت وال الشف العامشةر ذلية بن م ةا 


عو محموعة طيكات بودي 37 سوج جمد مذ اه بمحصاد 


خدقات الصيائة مستقرة ؟5 ساعة 


ستاعات الكدوام 
خلال رممَبَانالبارك 
اص ؟بكدالظهرٌ 
اجر !اممتاءة 


مزيد من برقيات الشجب والاستنكار: 





الهيناك الغعبية وجمعيسات النفع العسام والاتفسادات الرياضيسسة 
نطسن وتسوففا صنا واحدا خلف الفيسادة الكو يتيسسة الحكيمسة 


تلقى صاحب السمو امبر اليلاد سيلا من البرقيات من المواطنين 1 ات 
الشعبية وجمعيات التفع العام والاتحادات الرياضية والكليات 0 


والمدارس والجاليات المقيمة اعرب فيها مرسلوها عن استتكارهم 


لاختطاف 


الطائرة الكويتية «الجابرية» وما تعرض له ركابها الابرياء من ترويع وتقت 


قابلون يكل الايمان والئقة 


الله. كما عيروا عن خالص عزائهم لاسر الشهداع 


وعن وقوفهم صفا واحدا خلف قيادة صاحب السمو امير اليلاد حقظه الله 


كما تلقى سمو ولي العهد الامين 
ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد 
العبدالته السالم الصباح المزيد من 
برقيات الاستدكار لجريمة اختطاف 
طائرة الركاب الكويتية والتأييد كوقف 
الحكومة الحازم في معالجة هذه 
الجريمة. 

فقد تكقى سموه امس برقيات من نادي 
الصلييخات الريافي ومؤسسة 
ام القرى للخدسات التعليمية 
وجمعية الا الاجتما فرع 
الرابية وايناء الجالية المصرية في 
الكويت وطائفة الروم الاركتوذكس 
والجالية الارمنية في الكويت ونقاية 
العامكين بوزارة التربية ووزارة التعليم 
العاي وديوانية الصيادين بالسالمية 
وجمعية الروضة وحوي التعاونية 
واسرة مدرسة ابن تيمية المتوسطة 
للبتين واتحاد الموردين الروك كيسيين 
للخضار والفواكه وجمعية العد 
وقرطبة التعاونية واتحصساد 0 
المهن الطبيسة الاهلية ونادي 
الفحاحيل الرياضي والنادي البحري 
الرياضي الكويتي وفرقة المسرح 
الكويتي ومجلس ادارة الشركة 
الكويتية المتحدة للدواجن ونادي 


الكويت الرياضي وتادي الشباب 
الرياضي والاتحاد الكويتي للميارزة 
والاتحاد الكويتي للكراتيه وابناء 


قرية ابوسميل النصرية إية العاملين 1 
الكويت والجمعية الكويتية للدراسات 
والبحوث التخصصية 
كما تلقى سموه امس ايضا يرقيات من 
مدرسة الرميثية المتوسطة 
والشركة الكويتية لصناعات الانابيب 
المعدنية والاتحاد الكويتي للاسكواش 
والجالية المصرية ف الكويت ومكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية بدولة 
الكويت والمصريين العامئين بديوان 
المحاسية والاتحاد الكويتي الالعاي 
القوى للهواة وكلية العلوم - 
الكويت وايناء المهرة بدولة 0 
العربية المتحدة ويتك التسليف 
والادخار وشركة الفنادق الكويتية 
وابناء النوية بجمهورية مصر العريية 
العاملين في الكويت والهيئة العامة 
ات الزراعة والثروة السمكية 
ووكيل وزارة المالية والوكلاء 
المساعدين والعاطين بالوزارة 
ومدرسة الانوار الخاصة ومدرسة 
نعيم بن مسعود الابتدائية واصحاب 
حملات الحج والاتحاد ١‏ 
للملاكمة للهوأاة وابناء بادية 
في الكويت واصحاب سيارات الاجرة في 
مطار الكويت الدوي. 


جمعية حماية البيكة 


تكقى سمو ولي العهد الامين ورئيس 
مجلس ان .الشيخ سعد العبدالله 
, الصباح” 'يرقية استنكار من 
يس م حماية البيئة الكويتية 
بحادث اختطاف الطائرة الكويتية 
«الج بر ية» هذا نصهاء: 
العهد الامين ورئيس مجلس 
الوزراء الموقر 
واعضاءع مجلس ادارة جمعية 
2 ية البيئة الكويتية واعضاؤها 
والعاملون فيها اذ بشدة 
حادث اختطاف الطائرة الكويتية 
الجايرية ويشجبون هذا العمل 
الاجرامي ليؤكدون لسموكم ادانتهم 
للارهاب بكاقة صوره ويعيرون لكم عن 
بيدهم المطلق لموقف الكويت يرقض 
لبجم والارهاب ويتقدمون من اسر 
الشهيدين باحر التعازي ويشاركون 
الشعب همومهم هذه 
الجريمة الشنعاء معريين عن الآمل 
بالسلامة للابرياء من الرهائن 
المحتجزين ودمتم والله يحفظكم. 
جمعية الروضة 
وحو بي التعاونية 
استتكرت جمعية الروضة وحولي 
التعاونية الجريمة الشتعاء التي 
اقترفها خاطفوا الطائرة الكويتية 
«الجابيرية». وادانت الجمعيسة 
الاعمال الاجرامية والارهابية التي 
قامت بها فكة حاقدة على الاسلام 
والمسلمين مؤكدة وقوقها صقا واحدا 
وواء القيادة الكويتية الحكيمة 
رقضها نكل انواع الايتزاز والارهاب. 
وتقدمت من اسر وذوي الشهيدين 
عبداله محمد الخالدي وخالد ايوب 
بندر والى الشعب الكويتي الكريم باكر 
التعازي سائلة الخولى عز وجل ان ينهم 
الجميع الصير والسلوان وان يعيد 
المخطوفين الى اهلهم سالين وان 
يحفظ الله الكويت وشعبها من كل 


اصدرت الجمعيات العلمية يجامعة 
الكويت امس بيانا اكدت فيه على 
موقف الحكومة الكويتية الرافض 
لمطالب الارهابيين الذين اختطقوا 






احياء عند ربهم يرزقون 










الارهاب والايتزاز . 






: يشدة الجر يو اليشعة التي" 


« ولا تحسبن الذين قتلوا ا بل 
ناظرة ومدرسات روضة البلابل 


يستنكرن ويشحبن عملية اختطاف الطائرة الكويتية 
ويؤكدن وقوفهن صفاً واحداً مع الحكومة الرشيدة 
بقيادة حضرة صاحب السمو الامير المفدى وسمو ولي 
عهده الامين ويؤيدن موقفها الحازم ورفضها لكل صور 


ويتقدمن الى ذوي الشهيدين بخالص العزاء . سائلين 
المول ان يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما قسيح 
حجناته وان يلهم ذوبهما الصير والسلوان . 

وتضرع الى الله أن يعيد جميع الركاب الباقين الى الوطن 
وان يفك كربتهم من هذه المحنة وان يحفظ الله الكويت 
وشعيها من كل حاقد ومكروه . 


الطائرة الكويتية الجابرية ايا كانت 
محلا لصهم . 

وطالبت جمعيات الشريعة والتربية 
والحقوق والفيزياء والكيمياء 
والرياضيات والاحياء والادارة 
والمحاسبة والتاريخ العربي 
والفنسفية الحكومة الكويتية يتتفيدٌ 
محكم الاعدام بحق الارهابيين ممن 
صدرت يحقهم احكام قضائية وما لم 
تنفذ هذه الاحكام قان مسلسل 
الارهاب سيستمر - كما طاليوا - 
بزيادة الاهتمام بجهاز الامن على 
الطائرات الكويتية بعد جملة هذه 
الحوادث». 

وقال الييان «بان الالم يعتصرنا 
جميعا ونحن نرى مجموعة من 
الارهابيين قراصنة الجو تحتجز ثلة 
من ابناء هذا الوطن الحبيب بالاضافة 
الى اشقاء عرب من دول مجاورة 
ونزداد الما ونحن نرى اقدام المجرمين 
على قتل اثتين من الرهائن الابرياء 
دون اي تهمة سوى انهم كويتيون 


مسلمون». 
وذكر البيان دان التواطؤ الايراني مع 
هؤلاء المجرمين ليس يخاف على احد 
ولمل نزول الخاطفين ف مطار مشهد 
وتزويد الطائرة بالوقود وتبديل 
الخاطفين وامدادهم بالاسلحة هو 
علامة مؤكدة على الدور الايراتي 
المشيوه». واشار الى أن هذا الدور 
«ليس غربيا على ايران الت 
الناقلات واثارت الشنب في 
واعتدت على جزيرة بوبيان». 
ديوانية يعقوب صرخوه 
بعثت ديوانية الدكتور يعقوب صرخوه 
الى «الرآي العام» برسالة تضمنت 
استتكارها ‏ الشديد لاختطاف الطائرة 
الكويتية الجايرية وقالوا ان هذا 
العمل الذي يخرج عن نطاق الدين 
سمي ولا يمت باي صلة للدين كما 
هؤلاء القراصنة واشادوا 
رسالتهم الى ان هذا الاختيار يؤكد مرة 
اخرى على صلابة الكويت ومواقفها 
الشجاعة والتي الم ولن ترضخ في يوم 
من بن الايام الى الايتزاز. وتضمئت 
تعازيهم القلبية الى ذوي 
حهجاا اللذين استشهدا ف حادث 
اختطاف الطائرة الكويتية على يد 
الارهابيين. 
اتحاد اساتذة الجامعة 
والباحتون الفلسطيديون 
صاحب السمو امبر البلاد الشيخ 
جابر الاحمد حفظه الله 


هاجمت 


ة المكرمة 


صاحب السمو ول العيهد الامين رئيس 
مجلس الوزراء ١‏ سعد العيدالله 
حفظه الله.. 


اتاحاد اساتذة الجامعة والباحثون 
1 
ص 
اليها نقر خرجوا عن القانون وتعاليم 
الدين وقيم العروية ياختطافهم 
للطائرة الكويتية وقتل الابرياع 
واحتجاز الامنين وترويعهم ومصادرة 
حرياتهم, وتحويل الانظار عن 
احداث انتفاضة شعبنا ' 

الفلسطيني وثورته اليطولية في 
الارض امحتلة. واتنا اذ نؤيد موقفث 
هذا البلد الصامد لنتمنى ان تتتهي 
هذه الماأساة يسلام ويما يضمن اطلاق 


سراح الرهائن وتوقيع اشد العقويات 
بالخاطفين الارهابيين. واننا اذ نشد 
على ايديكم بالمبادىعء 


وعدم مكافاة المجرمين على 

التي تتتاق مع الاعراف والتقاليد 
العربية والاسلامية والانسائية. 
سائلين المولى عز وجل أن يحفظ 
الكويت وشعيها من كل مكروه. 


الاتحاد العام لطلاب اليمن- 
فرع الكويت 

أن الاتحاد العام لطلاب اليمن- 

الكويت- يستئكر جريمة اختطافق 
الطائرة الكويتية وقتل الايرياء من 
المواطتين والذين لا ذتب لهم. أن هذه 
الجريمة والت حتثالة من 
القراصنة الذيي لا مدا لهم ويقعلهم 
هذا ظنوا انهم سوق يحتقون كل 

مكا العدوانية والاجرامية 5 
الكويت وشعيهاء فهم رغم هذا لم 
يستطيعوا ان يحققوا اي مكسب من 
هذه المكاسب رهم محاولاتهم 
اليائسة والمتكررة في زعزعة الامن 
والاستقرار في الكويت فهؤلاء 
القراصنة هم امتداد لشيكات 
التخريب التي تحاول عبتا ومن 
ورائها جميح أانظمة الشيطان التي 
تتخذ من الدين ستارا لها من اجل 


والاجرامية.. وليس غريبا على 
الكويت ان تتعرض كثل هذه الاعمال 
التخريبية وذلك نتيجة للسياسة 
التي تتخذها الكويت ومواققها 
القومية الواضحة على الصعيدين 
العربي والدوي. ونحن ف الاتحاد 


ألكويت 
تحيى مواقف الكويت الرائضة الكل 
اشكال الابتزاز وان دل ذلك على شي: 

قائما يدل على وضوح السياسة ال 
تنتهجها الكويت والتّي جعلتها تنال 
احترام دول العالم كافة, وندعو الله 
أن تنتهىي هذه الازمة يسلام ويعود 
الرهائن ألى اهلهم وذويهم سالحين. 


الاتحاد الكويتي للشطرنج 
رئيس واعضاء مجلس آدارة الاتحاد 


العام لطلاب اليمن - فرع 


الدسزيزة كويت المحبة والاضساء 
والسلام من جرائم بشعة تترقع عتها 
حيوانات الغاب بقدل وترويع الامنين 
الذين لا ذنب لهم. ان محنة الطائرة 
محنة جميع اهل هذا اليلد الخبر وان 
قراصنة العصر مجموعة مجرمين 
اشرار ترعرعوا وتجرعوا بالاجرا 
وهم بعيدون كل البعد عن القيم 
الانسانية والاخلاقية. ونحن اذ 
نستتكر هذا العمل الاجرامي ندعو 
الله العلي القدير ان يتغمد 2 
يواسيع رحمته ويسكتهم 


جناته وان يفرج 9 م 
المحتجزين ويعينهم على :باق اعلا 
يجنب وطننا الغالي حقد الحاقدين 


وكيد الاشرار والمجرمين وان يوفق 
قيادتنا الحكيمة بالصمود في وجه 
الابتزاز والتهديد والمؤامرات الت 
تحاك ضد كويتنا الغالية ووحدة 
شعينا العزيز. والله معنا ضد الظالنين 
المعتدين وسفاكي الدماء الملشعوذين. 
عاشت الكويت حرة ابية بجهود 

أبنائها المخلصين 

المركز العرد بي 

لليحوث التريوية 
استنكر ممثلو دول الخليج العربية 
المشاركون ي دورة (اساليب عي 
الكتب الموحدة والمطورة ف العلوه 
حادث اختطاف الطائرة ا 
(الجايرية ) الجائمة ي مطار هواري 
بومدين الجزائري. أجاء ذلك 
برقيتين وجههما مدير المركز العربي 
للبحوث التريوية لدول الخليج 
محمد عبدالله الصانع الى سمو امير 
البلاد والى سمو ولي العهد الامين 
رئيس مجلس الوزراء وذلك في ختام 
الدورة التى عقدت ف المركز العريي 
للبحوث التريوية لدول الخليج. 
واستنكر ياسم المشاركين في الدورة 
الجريمة البشعة التي ارتكيها البغاة 
الاثمون باختطاف الطائرة الكويتية 


وقتل الشباب البرىء من 1 
الكويت الشقيق واعرب 6 اسيم 
الموجهة الى سمو 

تابيدهم للعو قف 0 لس 
وللشعب الكويتي الصامد في مواجهة 
الارهاب والابتزاز سائئين الله تعالى ان 
تظئل رحمته شهيد الكويت 


ي الارض ويمدكم يتأييده ونصره انه 

نعم المول ونعم التصير. اما البرقية 
الموجهة الى سمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء جاء فيها: 


يتقدم المشاركون ف الدورة من دول 
المنطقة بأصدق العزاء اليكم والى 
الشعب الكويتي الشقيق للشهيدين 


البطلين اللذين" افتديا بالارواحج عزة 
الوطن وكرامته. واعريوا عن تأبيدهم 
لموقف حكومة الكويت الرشيدة 
والشعب الكويتي البطل في مواجهة 
«البقية على ص لالا» 









"قل لت" 


























كء 


كر 


وك شب الا 
التشتيدة بآحرا لتعحازي.. سَاتَلين 
امك عن وجل ان سكن النهيديّن 
سيبح جنتانه وات يلهِمِسَاجِمَيعكًا 

اه 


«الراي العام» - 88/5/1١10‏ العدد 66لالم 


دار الكرامة 


دار الكرامةٍ جكساسير من طمع بها 
يفنى قيل رجله تدوس رمالها 

تنرقع قاف 3 وتقدي الروح لاجلها 
ووقت اللوازم كل ابونا عيالها 

بالدم تكتب اسمها بلوحة الشرف 
ويالته نقسم ما تراع اطفالها 

دار غعذتنا حب حنا سيوفها 
تضرب ينا منهو يشر ئنوالها 

ولاجل الكويت وعزها تنفجر الخضب 
6 وجه حاقد طامسع ف احتلالها 

وحنا على اللي غايته يدمر الوطن 
تصير نار يحترق من ستالهسا 

وحنا مع اللي يطلب العيش والرخى 
تصير جنه يهتني في ظلالها 

يا كويتتا يا ديرة الخير والوفا 
مضالب الاشوار صعب مثنالها 

حكمة القايد وق رأي شعيها 

نرفقض مطالب من يغفوتا يحقدهم 
والدار هيبتها بقوة رجالها 

والعتف ما يرهب بلاد تكاتقت 
شيابها مع شييها مع اشيالها 
علي حسن الشمري 


نفديك يا كويت 


احدى المواطنات تشارك اهل الشهداء واهل الكويت جميعا بيهذه 
الابيات الوطنية المعيرة عبر صفحات جريدتها المفضلة «الراي 
العا 

لوي كلها مع اهل عبدالله 

عسي يصيرهم ١‏ على فقده الله 


هي وهم 
شجاعة واحد اصله كويد 
لما تاداه الوطن قال ادقع له اهل بيتي 
عسى الله يصبر اهل خا 
ترى البلية بلوتهم وا والفرحة فرحتهم 
فرحة دخلت كل بيت 
يوم قالوا تفديك يا كويت 
هذ اهل خالد وعبدالته يشمهد الله 

شي بانه عل حب الكويت باقين 8 
ا يقداء الكويت وافين 
صبيحة العيودي 















مز اين الور تين 
ا ا ل 0 


5م 0 06 ١‏ نان 701 بط بالمل 0 0 





تعلن شركة اليترول الوطنية الكويتية من حاجتها 
لتوريد المواد الاتية من المخزون 1 لي بالكويك 
وسوف لا ينظر الى العروض التي ل تتقق مع هذا 











رقم المتاقصة | الموضوع | قيمة السند | اخر موعد 
لتقديم العطاء 
ب/١1-‏ تجهيزات تنظيف ‏ -/لاد.ك ‏ 1988/09 
“الا ب/١-‏ ماكينة تصوير 2 -/لاد.ك  ١948/0/9‏ 
60 ب/١1‏ قفوسقات الصوديوم -/7 ديك 1984/0/0 








يمكن الحصول على المستندات المتعلقة بأي من 
هذه المناقصات من قسم الخدمات الادارية المكتب 
الرئيسي للشركة اعتبارا من .١19488/4/٠١‏ 




















5 لعقدالم 7 حا 


يتوجهنو نإف أسرف الشهيت دين 


خالةد وعتدالته 


سح الواحدة والحكومّة 













وصلتني هذه الرسالة من قارئة يعبق قلمها برائحة 
الكويت والكويتيين وآلت على نفسها الا ان تعقب على ما 
كتيته تحت عنوان «اطمئنوا اتهم جميعا ايتاء 
الكويت»... وفيما يلي نص الرسالة: 

يسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
السيد فرحان الوقيان المحترم.... 
بكل اعتزاز اقول «صح لسانك على كل كلمة خططته في 
كلمتك (اطمئنواء انهم جميعا ابناء الكويت).... 
زاوية صباح الخير... سلمت,» وسلم امثالك من أت 
العقول النترة. من محبي الخير للكويت... 
لقد التحمت بمقالك كل التصدعات التي اوشكت ان 
تصيب جدران الكويت (لا سمح الله) يسبب الشرر 
المستطير الذي نثره البعض من اصحاب العقول الصغيرة 
بدون فهم أو ادراك على ايناء بلدهم محققين بذلك 
أغراض الاعداء والحقودين على وحدة الكويت. 
وان تأكيدك لتلاحم شعب الكويت: انما يدل على صفاء 
سريرة ابنائها وانت واحد منهم... 
لقد ازلت, كما ازال كل من كتب في الصحف الاخرى 
بالكلمات القوية غيوما كادت ان تظلل سماء الكويت2,» 
وتنزل امطارا من الويلات عليهاء ولكنها كانت غيوما 
باهتة ازالتها شمس الحق باشعتها القوية التي 
انعكست على بحر الكويت الهاديء هدوء اهلها في السدم 
الثائر, ثورة اهلها عند الشدائد, هذا البحر الذي ريط 
شرق الكويت بغربهاء وغطى بمائه كل تفرقة أو طائفية 
وجعلها كتلة واحدة لا تنقك ايدا... 
لقد تحدثت بما كان يجول فْ خواطرناء ونطقت بما كانت 


والحوادث التي تحصل لا تفكك اهل الكويت ولا تثير 
طانفيتهم واتما تزيدهم تلاحما وتآزرا... وما يقعله 
البعض او يتصرقون به او يتفوهون به من كل باطل 
مختلق انما هو شذوذ لقاعدة عامة ونبتة فاسدة ف 
ارض طيية سرعان ما تقتلعها ايدي اهلها المتكاتفين. 
لن يسى اهل الكويت ولن ينسى كل من يعرفهم ان الكويت 


ارضها يبئله عرقهم, تجمعهم كلمة «لا اله الا الله محمد 
رسول الته» وما زالوا يكملون حدودها بسور من قلويهم 
ووحدتهم بكفاحهم وتقانيهم من اجلها ويرووتها 
بعرقهم مختلطا يدمائهم حبا فيها؛ ووفاء لها واخلاصا 
أن شعب الكويت اقوى من ان تتاله ألسن السوء, فهو 
جسد واحد يرعاه جابر كله خير ويهتم به سعد كله 
اشراق وآل صباح كلهم بشر واصباح يمدون ايديهم لكل 
فرد له على الكويت حق وله ف الكويت حق, فيشمر اهل 
الكويت عن سواعدهم يشيدون ويطوقون الكويت بحيهم 
من قصر السيف مقر العدل الى قصر العدل منيع العدل2» 
فالخير منهم والخير لهم أهل الكويت حكاما وشعيا... 
نعم القول ما قلت ايها الاخ الكويتيئ حين قلت: أن 
تلاحمنا مفخرة لناء روحدتنا هدف ف بدمن العم 
الدؤوب للمحافظة عليها.. 
ونعم القول ما قال الامير ا اكد وحدة الكويت 
وسيادتها يابنائها... فهم لها وهي لهم.. 
ونعم القول ما قال الشيخ صباح الاحمد من تاكيد 
لتساوي اهل الكويت اسرة حاكمة وشعبا مخلصا. 
فسفيئة الخير ستيحر دوما اقْ بحر السلام, رياتها ابن 
الصياح, ويحارتها ابناء الكويت من جميع انحائها 
والخس ب يعم الجميع قي الكويت. 
موتوا تفيظكم وحقدكم يا اعداء الاسلام, يا ايناء حزب 
الشيطان. 
ان ادسطيادكم ف الماء العكر لن يجديكم نفعا ابدا 
ومحاولتكم للتفرقة بين ايناء الشعب الكويدت بكي لزيداهم 
قوة واصرارا وتلاحماء لا ينفك ابداء والمحنة تزيا 
ايمانا دالنه واعتقادا يامتحاته لهم وهم [ كل اللحوالً 
بتحماون وينجحون ويفوزون يرضا الله فيكافئهم خيرا 
ونعما وسعادة. . 
والكويت تكلؤها عين الله دائما... لن تعيدوا ما قعله 
البرابرة اجدادكم حبن حاولوا شق الاسلام الى مذاهب, 
لان الاسلام هو الاسلام فرقة واحدة وطائفة واحدة ليس 
قرقا ولا احزايا بل هم كتلة واحدة وشعب واحد وان 
بعدت ديارهم فريهم واحد ونبيهم واحدء وان مجّد 
الائمة من اهل الرسول فهو تمجيد للاسلام 
نفسه لان كل المسلمين يعرفون مكانة اهل الرسول 38 
وآل بيته لهم مكانتهم عند الله كما لهم يد في نصرة 
الاسلام والتاريخ شاهد على ذلك. 
اللهم يبارك الاسلام واهله الصادقين.. ويارك ف اهل 
ألكويت ورفعتهم... ورد كيد الضالين الى تحورهم... 
وسلمت وسلم كل من خطكلمة حق في هذا المجال) وهدفه 
سلامة الكويت من كل كيد وتصدع. قلوينا مع الجميع 
واملنا في الله كبير. 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته.. 
لميعة يوسف ايوالحسن 
اخيراء كل ما قلته ف رسالتك ايتها الاخت الكريمة ما هو 
الا تأكيد على تلاحم جبهتنا الداخلية التي لا تحتاج الى 
شهادة او اثبات»2 فالمحن والمواقف وضحت وما تزال 
توضح للغالم اجمع ان هذه هي الكويت وهؤلاء هم 
شعيها... شعب الاسرة الواحدة التي لا تعرف غبر 
الكويت وطنا... والاسلام هدفا... والتضحية مبد أ حيال 
ما تتعرض له الوحدة من هجوم حاقد.., وشكرا !! 


فرحان الوقيان 


اندة مر افيه التصديم اموي نقيت 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
مواعيد امتحانات آخر العام لفصول 
النقل والشهادات العامة المتوسطة 
للعام الدراسي الحالي وقد تقرر ان 
تكون امتحانات فصول النقل العملي 
من لا وحتى ١5‏ مايو المقيل 
وامتحانات النقل التحريرى ‏ الفترة 
من ؟؟ وحتى 59 مايو اما امتحاتات 
النقل بمركز التعليم الموازي المسائي 





فقد تقرران تبدائي ٠‏ ؟ ابريل الجاري 
وحتى ١١‏ مايو المقبل قي المواد 
التحريرية: وبالنسية للعملي يبدأ ني 
0 وحتىي 507 ابسريل الجاري 
وبالتسبه لامتحائات الشهادات 
العامة المتوسطة فان امتحان ١‏ 

يبدأ من ؟ 7الى 5 ؟ مايو المقبل: وتبداآ 


أمتحانات التحريري من 8؟ مايو الى 
يونيو. 





© اثناء عزق السلام الوطني 





















ل .عبدالرحمن المحيلان احتفلت 
أسرة كلية الدراسات التكنولوجية 
ومراكزها يتخريج دفعة جديدة 
من طلبة الكلية. 

وبهذه المناسية القى عميد الكلية 
د.يعقوب العبيد كلمة هنا فيها 
الخريجين بتخرجهم 0 الى 
المشاركة. بخ بفاعلية 3 


احد د الطلاب كلمة نياية 
عن زملائه الخريجين وجه فيها 
الشكر والتقدير للاساتذة الذين 
كان لهم الفضل فيمًا وصلوا اليه 
تم تفضل د.المحيلان ود.يعقوب 
العبيد بتوزيع الاجازات العلمية 
على الخريجين. 





ابه التجارى بكسرم موظفيه دوى العدمة الطوية 


بدعوة من السيد حسد احصد 
عبدالتلطيف الحمد» رئيس مجلس 
أدارة البنك التجاري الكويتي, التق التقى 
مسؤولو وموظفو البنك سوياً في فندق 
ريجنسي بالاس, يوم الاريعاء 5 ابريل 
إل الحفل السنوي الذي يقام 
الموظفين ذوىي الخدمة 
الطويلة ير البنك والتي بدا من حشر 
ستوات فصاعدا. 
وقد توهت الانسة دلال القائم. 
مساعدة المدير العام في 
الانتتاحية عن اهتمام ورعاية السيد 
حمد الحمد بمواصلة تنفيد هذا 
التكريم سنويا وجعله تقليدا متبعا في 
البنك. 


وبهذه المناسبة وجه السيد حمد 
الحمد كلمة الى جميع موظفي البنك 
شكرهم فيها واشاد بجهودهم 
الدائمة لدعم التطور الكبسير الذي 
يشهده البنك منذ انشائه. كما حث 


, على يذل المزيد من الجهود لمواجهةً 


متطنبات المرحلة الحصالية 


والمستقيلية.. وعبر عن اعتزازه 
بجهود الموظفين القدامى خاصة 
اولك الذين واكبوا نهضة”) آلينتك مند 
تاسيسه عنام 5. واختتم 
الرئيس بالدعوة الى التعاون 
«حيث قال م يتعاونتا معاء, سوق تتمكن 
بالتاكيد من مواجهة المستقيل بثقة». 
ثم قام السيد حمد الحمد بعد ذلك 
الميداليات وشهادات التقدير 

اعدت خصيصا لهذا الاحتقال 

على كل من أمضى ٠١‏ و0١‏ و١7‏ سئة 
وكذلك درع مع شهادة تقدير لكل من 





امفى 0 سنة بالخدمة المتصلة في 


وتميز لحيل بالروح العائلية التي 
ن الجميع 


اسم بيع 


© عميد الدار الاستاذ عبدالعزيز المساعيد اثتاء لقائه بالسيد مكاوي 





المكان: دار «الرأي العام». 
الزمن: 7١‏ يناير 191/6 





قام سقير الجمهورية التونسية 
الجديد لدى دولة 0 الشيد 
حييب الكمباشي بزيارة مجاملة 
للامانة العامة لمنظمة الاقطار العربية 
المصدرة للبترول صباح يوم الخميس 
الماضي. وقد استقيله امين عام المنظمة 
بالوكالة الاستاذ عبدالعزيز الوتاري 
تناول الحديث مجمل قضايا الطافة 
وتطور الصناعة التنقطية ف الوطن 
العربي؛ وكذلك استمرار التعاون بين 
المنظمة والجمهورية التونسية عن 
طريق مشاركتها ف العديد من انشطلاً 





تم صياح يوم الثلاثاء الماطي 
مدرسة المنصورية المشتركة لليناة 
حفل توزيع مسابقة المهارات المكتبية 
بحضور مدير منطقة العساصمة 
التعليمية الاستاذ عبدالعسزيز 
الحمدان ومدير ادارة المكتيات 
عيدالعزيز التمار ومراقب المكتيات 
المدرسية احمد عبدالته احمد 1 
والموجه 0 لتمقدييات سيالا 


ن بادارة 
اللشتباك وناقراك وناظرات ا الفائزة 
روع المسايقة. 
وقد وقد بدا لحل يتلاوة آيات من الذكر 
الحكيم ء تم وزعت الكؤوس والدروع 
والجوائز على المدارس الفائزة 

وامتسايقين والمتسابقات حيث 
عددهم ١0‏ قائزا وفائزة بالمرحلة 
التأنوية و ٠‏ 8 قائزا وفائزة بالمرحلة 
الابتدائية. 


قام السيد عبدالقوي مكاوي الاميبن العام للجبهة تواصل: ونعدك عزيزي القارىء قي محاولة لكت 
إطنية فى الجتو زيارة لعميد «دار1ا 

0 0 ا هد امساعيل 3 اا مرحلة من عمر جريدتك «الرأي العام» اهم 

بالدار وتبودلت الاحاديث الودية ونقاش حول الشخصيات التي قامت بها من خلال ما تجود به 

شؤون الجنوب والخليج العربي واثر «الرأي العام» )2 جعية عميد دار «الرأي العام » الاستاذ عيدالعزيز 

كجريدة بارزة كويتية ذات سمعة طيبة في الاوساط 








الاعلامية العربية والعالمية وتاثيرها على مختنف 
الاحداث. 


المساعيد. 


.© الوتاري لدى استقباله السفير التونسي 


تضر بير عن حضل تموزيسع جوا شز مسابقة المهارات المكتبيسة. ١.‏ 


تاجييرسك ررس 
وتجكرة تنك الطليا 


سار القويست ث ليم 0 
مكتب الأحمدي 856-هه2 5لا د خب لني 0 
مكتب الري +7 داحيلي ١15‏ تتكي بيث الل تتعوى: حم مر 






















© تاديا غازي الطاهر 


© لينا عبدالرحمن جميل 
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اراي قة. من الوجوي التي رصدتها عدسة مصور 
5 اثنا التخرج والفرحة 
دده كك ألف ميروك 


أقامت مراكز الشياب محاضرة دينية 


على صالة مركز شياب القادسية 


يمتاسية قرب حلول الشهر الفضيل . 
وكانت يعتوان شهر اتصيام: ‏ احكامه 
وفضائله » وقد كان المحاضره فضيلة 
الشيخ عيدالسزيز هاشم خطيب 
مسجد المعهد الك 

جوروحي صادق بد يداك الاش رة ب ب 
من الذكر الحكيم رتله عضو مراكز 
الشباب صلاح الدين الايوبي . 


تم يدأ الشيخ الشيخ هاشم محاضرته بسرد 
الاحكام المتعلقة بالصيام من جميع 
جوانيه وما يترتب غلى دنه 
والاخلاص فيها من ثوابن عظيم مدخر 


عند الله تعالى . ودعا الجميع الى 
الاستعداد 2 م يت 
الشهر الفضيل 

لشحد الهمة والتزود ا لمواصلة 
الطريق الى الله . ثم' تحدث الشيخ 


عما يحيط باكسلمين مؤامرات 
ينقذونها يايديهم ودون و: 

ومن ذلك حادث الطاخرة الاشر الشر يل 
ثم دعا المولي عز وجل ان يحفظ 
الابرياء من ركاب الظائرة وان يهدي 
العاصين . ويعدها وقف ١‏ 

حدادا على ارواج الشهداء وقراءة 
الفاتحة ثم فتح باب الاسئلة 
والاستفقسارات من الحضور . حضر 
الحقل يدر رمضان الخليفة رئيس 
قسم التوجيه والمتابعة والملثرفون 
العامون لمراكز الشباب والموجهون 
ومشرقو الانشطة ويعض الاعضاء 
ويعض اهالي المنظقة . 


شهدت قاعة المؤتمرات الكيرى يي 
كوبت ريجسي بالاس حقلا مميزا 
حضره العديد من المهتمين يشؤون 
ابل كومبيوتر المتطور كآن الحفل 
بداية انطلاقة جسديدة لاسل 
كومبيوتر ف اسواق الكويت وقد 
رعام الامين العام للمجلس الاعلى 
اللتخطيط السيد فؤاد ملا حسين 
وحضيره بالاضافة الي جمهور غفير 
السيد عبدالرزاق الصائع والسيد 














© جاتب من الحضور 


اع ا 












وحار فصييلء !2 





اسل كومبيوتر يشهد اظلالته 
عللوالكويت من زيجذدسي بالاس 


جميل الصاتع والسيد جيل ١‏ 


موشونيه مدير عام منطقة الدرق 
الاوسط لابل كومبيوتر الدولية. 
استهل الحقل بكلمة ترحيبية 
القاها السيد جميل الصائع ع 
عام مجموعة الصائع 

السيد , موشينيه الذي عطي كر 


موجزة عن تاريخ ابل وبي 


وما حققه من نجاحات في مجال 
المبيعات يعتبر يحق معجزة أذ 


© احدى الخريجات 


والخريجات حاليا يتطقين التهاني مون الصديقات 


والاهل والاستعداد للانخراط في معركال العمل , 





ا 8 
] يذ عبداتعريزج حاتم , 








زادت مييعاته عام /ل192 لى أكثر ١‏ 


من لل وكانت مجمل المبيعا 

عاد ١1985‏ كرا بليون دولان 
امير كى حيث اصبحت عام /1941 
“رلا بليون دولار اميركي. 

بعد. ذلك ام السيد فؤاك ملا 
حدسين امين عام المجلس الاعلى 
للتخطيط بازاحة الستارة عن 
ا لدت جهاز ابل كومبيوتر 
وه -ختلف الاجهزة المتنوعة ألتي 
وائعت قي باحة القاعة الكبرى 
واثولى عدد من موظفي شركة 
م .جموعة الصانع شرح ميزات ايل 
5:ومبيوتر في مختلف المجالات. 
والجدير بالذكر إن مجموعة 
االصائع الوكيل الوحيد 
:المعتمد ف الكويت لاجهزة ابل 
كومبيوتر منذ عام 1941 وقد 
اختارت معرض ابل كومبيوتر في 


وسط المركز التجاري امواجه 


الصالحية لليدء من هتاك 


0 ي عمليات البيع والصيانة والقاء 


اضرات واقامة النسدوات 


. المتعلقة باجهزة ايل كومبيوثر ني 


مختكف الحقول والميادين 
والمشاركة ف المناقصات المحلية. 
علما يان مجموعة الصات وابل وابل 
كومبيوتر شركامء دوق 

والتطور وتَقدِيم الخد ت الأفضل 
والامثل, 


قام وقد نسائي من جمعيات النفع 
العام الكويتية مساء امس بتقديم 
التعزية لاسرتي الشهيدين المرحوم 
عبدالك محمد حباب الخالدي 
والمرحوم خالد ايوب اسماعيل يتدر 
اللذين اغتالتهما يد الشر والعدوان 
بالطائرة الكويتية المختطفة 
(الجابرية). وتأتيى هذه اليادرة 
الوطنية الانساتية تذبية للدعوة التي 
وجهتها رايطة الادباء الكويتي 
للجمعيات النسائية ولجان ! عر 
يجمعيات النقع العام. 


هذا وقد تواقدت رئيسات وعضوات 
الجمعيات النسائية الى مقر الرابطة 
بالعديلية منذ الساعة الرابيعة عصرا 


حتى الرابعة والنصف حيث توجهت 


0 النساء الى منزلي الشهيدين 
لتقديم التعاري. 


وقد كان فق استقيال الوقد التسائى 
ذوو الشهيدين الذين شكروا عضوات 
الوفد على هذه اليادرة التي تؤكد على 
حرص المرأة أ الكويتية على المشاركة ني 
مثل هذه المواقف الوطنية. 


هذا وقد ضم الوفد النسائي كلا من 
الشيخة صييحة العيدالله رئيسة 
نادي القتاة, لولوة القطامي رئيسة 
الجمعية الثقافية النسائية */ 53 .سهام 
الفريح من رابطة الادباء. عزيزة 
اليسام من رابطة الاجتماعيين. دلال 


الزين ونظيفة الانصاري ونجيية 
السقاف وسعاد العيسى من جمعية 
الهلال الاحمر الكويتي. فاطمة 
العيسى وفوزية اليحر ويدرية القلاف 
وسامية المكيمي من نادي الفتاق, 


لولوة العمران وموضي العدساني من 
جمعية الرعاية الاسلامية وخلود 


الحميدان من لجنة المرأة يجمعية 


8 الاجتما وتعتير هذه 
شارك الشعبية يد سيدات الكويت 
تاكيدا على تكاتف اهل هذه الارض 
الطيبة وتلاحمهم امام المحن 
ووقوفهم صفا واحدا امام كل 
التحديات. 


الاحد الماضي ٠‏ بمناسية 
اسبوع الصحة العاللي 
والمقام تحت رعاية 
سمو ول العهد ورئيس 
مجلس الوزراء وكانتت 
المسيرة مؤلقة من 
طائيات وطلاب مدرسة 
اروى الايتدائية للينات 
وجرير المتوسطة بنين 
وقامت الطاليات 
والطلاب بتوزيع رسالة 
صحية الجر اهالي 
المنطقةهذا وقد أشرف 
على المسيرة كل من 
الدكتور محمد العكيلي 


ألنه ويوسق الكندري 
والهيكة التمريضية 
بالمركز والاخصائية 
الاجتماعية. وقد 
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ا ا © ين بتر عا او ا ل وو ا ل رن م ا وس ا ع عم تر كدي 


ايان 

© اروع معاني الايمان بالله تجلت 
00 المصاحف ( الشريفة الموضوعة 
على مائدة الوسطق منزل الشهيد 
خالد ايوب. 

© رغم الحزن العميق الذي يملا 
قلوب اهل الشهيد الا انهم ترجموه 
بالتوجه الى الله تعالى ومراءة 
المصحف الشريف 
© والدة الشهيد عبدالته الخالدي 
اعريت عن شكرها لجميع الحضور 
ممم الهيئات والجمعيات وقالت 

لهم انكم عزوتنا والكويت 
احيبيتنا 


إى والدة فيصل العتجري احد 
المحتجزين على الطائرة قالت 
ادعوالله العلي القدير ان يفرج كرية 
الرهائن ويعيدهم الينا سالمين. 
جموع كبيرة جدا من المواطنين 
و تتواقد على منزلي الشهيدين 
لتقديم واجبات العزراء والحزن 
يملا قلور 
© رغم ان الجو العام يشيع حزنا 
على وفاة الفقيدين الا ان المشاعر 
الفياضة تجاه الوطن كانت تظهر 
بوضوح من عبارات المعرّين واهل 
الشهيدين. 
© استغرقت الزيارة عند عائلة 
الشهيد خالد ايوب يضع دقائق 
نظرا لحالتهم النقسية السيئة 
جدا وعدم قدرتهم على الحديث. 
© أسعرة الشهيد خالد خصصت 
منزلا بالرابية لاستقيال عزاعء 
السيدات ومنزل الروضة لعزاء 
الرجال. 
© منذ اللحظة الاو لدخول 


ضمن وفد المعزيات اثر طيب قي 
نفوس اهل الشهيدين حيث قالوا 
لها كلنا فداء للكويت. 





نساهلمت وزارة الداخلية متطقة ميارك الصحية 
ممتلة بالرائد سعيد وقد اثنى اهالي المنطقة 
والدكتور خالد الجار ) ميارك بالاشراف الامنيى ‏ على المسسيرة وابدوا 


على المسيرة والسيد تجاوبا معها وطالبوا 
فؤاد القريني ممثلا من بلكرارها سنويا لما لها 
وذارة التربية والسيد من اثر طيب بنشر 
محمد النحمة من 


© الجهاز العلمي الذي حصل على الكاس 


حصلت مدرسة الفروانية المتوسطة للينين على كاس المركز الاول في مسابقة 
منطقة الفروانية التعليمية للاجهزة ] والممشارييع 
مدارس منطقة الفروانية المتوسطة وقد قدم المشرف على النشاط سيد يوسف 
كاس المشاريع لناصر اليحوة أناظر المدرسة؟' الذي هناه بالفوز. 








© اعتذر الشيخ ابراهيم دعيج 
الايراهيم الصباح عن استقبال 
المهنئين لشهر رمضان المبارك 
وذلك ف الثلاثة ايام الاولى من 
الشهر المبارك على ان يستقبل 
المهنكين ايتداء من اليوم الرابح. 


© فيصل الجاسمح الطالب 3 
احدى الكليات ياميركا لدراسة 
الهندسة المعمارية يصل الى الاهل 
اخر ايام رمضان ليقضى بعض 
الوقت مع الاهل والاصدقاء دق 
زيارة قصيرة .. ياهلا . 


© صالح يعقوب احتفل بعيد 
ميلاده 1 الماضي وسط فرحة 
الاهل حيث ٠‏ أقام له الوالد حقلة 
كبيرة دعا أليها الاضل 
والاصدقاء .. مبروك يا صالح 
وعقبال مئة عام , 


© اسلام محمد اشدان الوالد هدية 
قيمة بمناسية تفوقه قٍَِ امتحانات 
قيل نهاية العام 5 المرحلة 
الابتدائية الف ميروك . 


باكرا انتن إوالعثران 
التالي: بس لع الف بره 


0 . 










العلمية والتى شاركك فيها 


ام قيس الاسدية ترفع شعارلا تنش نسل بغير الطريق 


حول الاتار والنتائج الخطبرة المترتبية على حوادز ث الطريق تحدث النقيب 
ناصر الردهان من العلاقات العامة بوزارة الداخلية ؛ حدرسة ام قيس الاسدية 
بمنطقة الجهراء التعليمية من خلال محاضرة بعنوا نلا تنشغل بغير الطريق 
سيوع المرور الموحد ف دول مجلس التعاون الخليجي . كما 
ناقش الاسياب التي دعت الى رفع هذا الشعار وا!! ذكي يدعو قائد المركبة 
ومستخدمي الطرق الى التركيز وعدم الانشغال ينم بء سوى الطريق . ومن 
ناحية اخرى دار حوار يبن المحاضر والطالبات حول الارشادات والتعليمات 
المرورية الواحب الالتزام بها لحماية-اتفسهن من ه لخاطر الطريق . 


سطعم ميس الغانم يحتفي سالسوف د الارجنتيني 


بدعوة من السيد صباح الريس وحرمه قام الوفد الارجئتيشي بذ نناوز , وجبة 
الغداء قي مطعم ميس الغائم حيث تذوقوا اشيى المقيلات والاكلا ت الدذ بنائية 


وقد صم الوفد الارجنتيني الرسمي الذي زار الكويت مؤخرا. وحذ ني يمه تابلة 
صع صاحب السمو امير البلاد عددا كييرا من رجالات الدولة من بينهم ر 4زير 
التجارة الخارجية ومحانظين وسيناتور ورئيس دائرة التجارة الخارم ئية 
ولقيرين وزوجاتيه . 


انتخابات جمعية 
المهندسين الزراعيين 

مح امين سر جمعية الهخدسين 
ال زراعيين المهندس 
عد دالرحمن الفايز امس ان الجمعية 
اله مومية العادية للجمعية ناقشت في 
اج تماعها الذي عقدته يوم الثلاثاء 
الما في التقريرين الاداري والمالي 

م الماضي كما تم انتخاب رئيس 
د اعضاء حدد لمجلس الادارة 
لعاا م هة 1945/1 
وقا ل المهندس الفايز انه تم في 
الا< نتماع الاولي لمجلس الادارة 
المنا لخب توزيع الاختصاصات على 
الند قو التالي: المهتدس جاسم محمد 
حبد بب البدر رئيسا, المهندس محمد 
خلد فة قتح الله عباس ناثيا للرئيس, 
المهذ ندس محمد عبد الرحمن الفايز - 
اميذا للسر, المهندس خسالد 
عبا.السرحمن القصار - اميئا 
للصد ندوق. المهندس يوسف محمد 
الترا؛ كم - المهندس عبدالخضر 

. المزيدي. المهندس علي خالد 


الغيث ؛ - اعضاء. 
مع رجان تقاقْ رمضاني 


بج معية الرعاية الاسلامية 


بحهجت جمعية الرعاية الاسلامية 
الكويةة ي الدعوة الى كافة السفارات 
الاسلاهم ية فْ دولة الكويت وذلك 
للمشار كة ف المهرجان الثقائي الذي 
تقيمه ١‏ لجمعية في شهر رمضان بهدف 


التعارف . على عاذات وتقاليد الشعوب 
الاسلام ية فق هذه المناسبة الديتية 
المباركة . وسيقام المهرجان يوم ١85‏ 
رمضارن حيث تمرض السئارات 
العادات والتقاليد في صورة لوحات 
5 المختلقة 


فولكلور؛ بة تعكس ١‏ 
لكل دول 3 . 








ف ذمة الله 
© ده يمان عقلة السليمائي 
5 عا. ما- الجهراء ق ‏ م 1١6‏ 
الدخل المحدود-ت 5784/ا5غ. 
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ازيادةكيبيرة نانتاء- ١‏ اأمثا بنء وب* أذ 1 ا 2-0 
بسع | ووو الماش بين السوقين حسافظ على 7ح 


النيوت تفواق مؤشر الاسهم الخليجه 





اعلنتها البنوك المحلية وكما وردتنا من 





بثك الكويت المركزي 1 
5 دبي - يلغ حجم انتاج شركة بترول 59 تجارية ا 
اسة_-- ]ت | ] ايوظبي الوضدية لتورع من الزيو | بلغ مؤشر الشال لاسعار الاسهم | الاسبوع الماذي والبالغ 1/1-و+ منيون ‏ شركة. مجمتا سي الكو اإيوتت ا 
[بواراميكى ‏ [5؟ كار |اككلاره | خلال العام الماضي ١8410‏ نحو 5ل | الكويتية يوم الاريعاء الموافق ديك. | | 0 ينسبة وتلتها. شي ع . مده 
أجنيه استرليني_ | 141/1در- ١,518405|‏ | الف طن وهو ما يمثل زيادة كبيرة من م “7 نقطسة وإضاف ان ادماء السوق مال لان يكون لب ا 0 0565 
الانتاج ي السنوات الاخيرة. بانخقاض متوسط مقداره 00د أكتر نشاطا. مقارنة بالاسبوع الك الامستامار بتسبة يلقت حوال 6ر2 لاه 


ارية . 


إمارك الماني ‏ _ [1]516ار_|16144ار: | 3 5 8 نقطة الاربعاء الموافق ننه وق وت 
ات وقال الظريف مدير عام الشركة عن يوم الاريعاء الموافق ‏ سبقه وقد كان ذلك اكثئر وضوحا على فيه جاءت اللصهيلات 


فرك سو تصريح لصحيفة «البيان» قى دبى | 1948/4/5 . ويلغ مؤشر الشركات ق الاسهد: الخليجيبة حيث 35 د ةَ 
انيت نشي ([4131كدر (11افان:] الوه اس اد 04 الخليجية م بارتقاع الس مده 9 1 جد 0 بتسبة 2654 وتلتها شركة اح 
إلهة ايطالية _ 900١در‏ ا (151ار_|) ازالت الكثير من العقبات الجمركية | متوسط مقداره لادر٠‏ نقطة لنفس والاستتمار بعد توزيعها لاسهم الكويت بنسبة /١‏ ثبي شرا 
اشيايات 91531 1010| أمام المنتحات الخليجية مما أسهم ق | _الفترة . المئحة . وحإا ذْظ الهامش بين السو الاستشارات المالية بنسبة !21 ٠‏ + 
ينار بحريني _ |5665؟ار١‏ |0411؟ ار | دخول انتاج شركة ادنوك الى اسواق | وذكر مكتب الشال للاستشاررن على تفوق مؤشر الاسهم الخليجية سوق الاسهم الخليجية تصدر 
أترهم امارات _ ٠015|‏ هر دول مجلس التعاون. الاقتصادية أن الحركة خلال رربي يحوالي ١١‏ نقطة وهي الحدود اع الشركات الاخرى اجصالي. . 
وذكر أن الانتفاضة دقعت بعض | تميزت باتخفاض ف معدل الاسعار القصوى تقرييا بينهما منن تفوق التداول بتسبة ؟ر/الا/ وجاءت في 


أبيل سعودي_ [09986«ر |0136« | 
أنيال تطري_ 6151للاءر |11ؤهادر | 
أريال عماني . [8056 .را [31؟؟ امارد 





الشركات الاجنبية المحتكرة للتقنية 1 : 1 الكويتية على الخليجية صدارة التداول اجمالي القطاعين 
الصناعية ال إعسادة الترق | للضي أيهم ريت تس ول مرة ف 0ض ها الوقت تترريمن شركة الاسمضت الابيض بتسية 
سياستها والموافقة على انشاء مصائع | نسو الاسهم الخليجية ذقد تيز الصام الماضفي. وي صوق الاسم بيه 5ر4/, شرعة الساحل للتتما 











واد دول مجلس التعاون ونقل التقنية | يارت الكويتية حاائظ قطاع البئوك على 0 8 
الصتاعية الى هذه المنطقة 1 ا كل من معدل الاسث 2 صدارته لاجمال الكميات بتسبة يلق «الاستتمار بنسية 6رك/ ويبدو من 3 
وأوضح أن شركة رادئوك» للتوزيع المتداولة من الاسهم الكويتية حوالي حواي ؟رلاة”"/ وضمنه تصصدر بنك 0 
نتوى تزويد تلات مطارات رئيسية | مرا ! مليون سهم يمعدل يومي يلع . الخليج التدا! ول خ القطاع: بنسبة 5 
بدولة الامارات العربية المتحدة بوقود حوالي لالر مليون سه بارتقاع بلغت حولي هرة/ وتلاه بنك 0 
الطائرات. متوسط مقداره حوالي 0ر21 عن الكويت الوطاني ينسبة يلغت؛: حواي ا 
208 5 معدل الاسيوع الذي سيقه واليالغ ,ررم/ز وجااء ثالك) بنك الكويت) اعتقادنا يان الوقت قد تذخ ركثيرا وان ' ا 
وزيرالتجارة العراقي /ءر؟ مليون سهم . اما بالتسبة 0ك يلغت حوالي 721١١‏ للوقت تكلفة تتزايد مع الزمن ءالا ان 00 
يجتمع بالسقاف لكميات الاسهم الخليجية امتداوزة وجاء ثأنيا أتطاع الخدمات ينسبة ذلك يظل دائما هو الطريق الاسلم 30 
5 5 فقد بلغت حواي ١244‏ مليون مهم بلغت حوالي :4رء لالز وضمنه جاعت © لتعديل يدوم اثره مع الزمن ٠‏ 9 



























مسيم مايل قهم الفركيةك لظيس لساصي 
الكل النقدية من ١‏ يحلير ل 15 امل قفالا 


يقداد ‏ اجتمع محمد مهدي صا الى 5- قّ : 

وذير التجارة العراقي هنا لمس مع | المرمحي واكر 0 ملي يد | للش ةدم 

محمد السقاف وكيل وزارة الصتاعة | السوق أموازي) بمعدل 5 3 

والتجارة والتموين الأردني والوفد | حوالي «باد؟ عليون سهم بارتقا 

المرافق له الذي يتور العراق حاليا. | متوسط مقداره حوالي 4ر5١2/‏ عن 
الى ووس سس | مهدل الاسبوع الذي سيقه والبالغ 

الدكتورباي يصل القاهرة | عار لطع لي سيك والبالج 


القاهرة ‏ وصل وزير التجارة والنقل | وقد بلقت قيمة التداول في سوق 


و 
+0 > 










اق | ست إسفداه إسبراين [نات نت 
1 3ه نسانات 80 8 لناهك لانن ل 
:15 :خالا اانا نه ااكضاة لناضكه لبن 1ل 
© للقن لانن نه لكهها نلالها للننا 0ل 
00010 نقالة كنا لهك ااانه انننا قل 






























01 رة - وصل وزير التجارة وال 2 

نه [1ا» :هذا |10 [:.ا_[25” ]|| | الى هنا صبب أمس ف زيارة رسمية | لبوكاد كتيل بي يي رق - 
1 |11 |15 _[1ئاا_] 30 | - || | للصرعلى راس وقد رسمي تستفدق | +0هر. د.ك بارتفاع مقداره حوال : 58 
يه 0 إ5/0 11 [01 [كا٠٠‏ _إفلاره|- | 0 5 5 درء 5/ عن معدل قيمة الاسدٍ 0 
٠4| <...| 16-90" (|‏ _|51 | ]| | ذيارته بوثراء الثفل والصناعة | مبلفك تمه التداول حور وك 2 
٠٠-71٠10111051‏ - || | والاقتصاد دحت سبل تدعيم التعاون | مليوند .4 ف سوو الدسه الخليجية د 
كت اخ ا كا و )وين الماديت قي مااي اجات | (حوالي 1ل عليونت لك السوق د 
ل 05 0-6 9 3 5 
اعلنت مؤسسة التقد العرري 1 1 8:88[_1.141_1<:.1 ||| | الكويتية للاستثمار تقر | السوق الوازي). بمعدل يومي ب 0 
السعودي التسعان الاترييية 2 لي 21 ]150111 |-:.<1_إشدنتط_ 0ف ]حت ]| | -متح أسهم بواقيع ورلا - | حولي ١م‏ 1 _- 
بالسير الرسمي لبيع الدولارا 16" ]110/06 [1""4[_"60 كفل ]| | اعدن سوق الكويت للاوراق المانية 5-5 
٠٠٠.1] 1-6‏ _11٠٠_8001و|‏ .|| | امس ان الجممية العامة العادية وشير تبي 0 

يه للك لكويتية 5-3 حر تي يي 
061 :”1_1 ]| | هد اتمقدت حديث واقيث نودي اسه 0 
٠615| 515 11410151 "|‏ |1111|- || | منحة يواقع در؟ بالماثة. ج25 ا اا 1 مت ب 
2 يتم تدا الشركة 7 

1 1001 | إخنظ_إخخاطل]| | أرين عام او ل لة || إلسة _ [أشاد توش الط يكيو _ آم 0 





سبع 015:80 597-108( 
ايج (16:-7/١ة‏ 390-15 ا 
امس |215-5718_ 7578 | 
: 


قة إلا [1950"06_ 1< _|4. |186٠‏ - ]| | وثد اتعقدت الجمعية العامة العادية 
وغسير العادية للشركة الكويتية 
للاستثمار يوم الاريعاء الماضي. 











5011-1 لانقة) 













فيما يلى اسعار ١‏ الشمرا 

وعد الاج ا 1 

للدينار اليحريني. 
|الاعلن [الادنى_[الاقفال | 


ل 2 3 
م تكهكر كم اكع اتاد 





فيما يلي اسعار البيع لعملا :عت 
الشرق الاوسط الرئيسية مقا بل انكل | 
الدولار. . - 1 






يسيدم_ 550/١‏ | 
الات ]550/5 ) 









لسكالا دوسا امسعة اعد لسلة عاد ب 
134 1 


7 
١١‏ |الصناعي الفتلتدي_ |0,0'_ [44/1/19 
ن13 033 














© الامارات: 
اصدر بتك ابوظبي ال وطتي ١‏ 

قائمة اسصار صرف ساس 
الاجنبية مقارنة يدرد هم الامارات. 
على النحو التالي: 


| 0 12/0/56 سنت الول لانشاء وتتسو| 5./ا_‎ ٠٠ 
| 379/500 |الشية اكبيتية «استمار_|0._‎ ١| 
0| 32/5/10 | 6| ]شك #متشلت اتخترجية‎ ١ 
|لضتكنيتكونية لمشار_ |16 إ19/١32/1 _ا‎ 1١ 
| 35/11/1١ | 1,٠6 إشركة التسهيات التجارية]|‎ ١8| 









| سندات خزانة كوينية |21 0/0(/ه_ ١60١|‏ | 


ل 
1 لكانة 
|؟ إستدات خزانة كويتية |2 ٠1.10 0011|  1/5/5|‏ 


























|5 إستدات خزانة كويتية لتر 0051_1171 1١01|‏ 
2 إسندات خزانة كوياية |21 4/1015 1.١.1]‏ ]10 00 ” 
:. | 625 لذلنا!ئ980 لخاليد8ة لنالك ارح لس ليوح | _ ملب 
الكيياتسيه هتينية | | | | | لإا |0 ار إمدار | | ييل عاساك 1880م ا] 0 
| كا | لضا 
تنك د كك 1 9ك لكان الاك الك اكاك اتزكك1 5ل الا الك ااال لت 0 
1 
|5 [كسهعينةيددة_ا للا لل 313101 تنك لئان ل] ||| ا تدك انا 2 - 2-6 
ذنقا السسايت لف لا 1 نناك 9 انزتنانل ا 0 5 55 
|0 |الكويتية للاغذبة |0 | ط[ أ 1/0 ( )١ ١|‏ 0 عه 01 نناتانن أكسوق 555 0 
0000 1م 1 1ن 1ك ]ست د ع اال | 0 الع لكيه 
كامنا :قطاع الشركات غيرا : اكيت خا ع ب |" ا 0 
لكوي ١5|‏ إسندات خزانة كويتية |2000 | 5/1١‏ 7ج اح |ض ل .م 
١5|‏ |اذونات خزاتة كويتية لفسال (504 )| 3 
١‏ إسندات خزانة كويتية |21__ |515/8 - ) لمعل لعل | مرء 
لاه ققاةاكتتككة ااذكاكة )| يرث 0 
2 لتال 1ك ايتتكهه | | 1 
ِ يا انصيهو___ ]|| 0 مم 
لت ا ]1  -|‏ ابراه لقعم ئها أ 
با . كما وديتن ‏ من الشركة الكويتية للتجارة | ] 20 | 6 : 3 
الوا لل لل 5 . 
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#بلغ مؤشر القويت ادوراق للالية ١١12(‏ نقطة) (سنقطة ) عنالاقفال السابق 
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واشنطن ‏ غادر واشنطن صباح أمس 
وزير المالية والاقتصاد الوطني 
السعودي محمد أبا الخيل في طريق 
عودته ألى بلاده بعد أن شارك 3 
الاجتماعات: تصف الستوية للينكٌ 
وصندوق التقد الدوليين. 


وكان الوزير السعودي قد اجتمع مع 
عدد من وزراء المالية المسؤولين 
المؤسضات المالية الدولية كما القى 
كلمة بلاده ف اجتماعات اللجان 
المتفرعة من البنك وصتدوق النقد 
الدوليويا 0 

وكانت الاجتماعات نصف السنوية 
للينك وصندوق التنمية الدوليين 
والتي شارك. في اعمالها وزراء مالية. 


مناثة وواحصيد وخمسين دوسة قد 
. اختتمت اعمالها في واشنطن يوم امس 
الاقل. 10 
: وقد أصدزت لحنة التدمية المشتركة 
: بين صندوق التقد والينك الدوليٍ بيانا 
ختام اجتماعاتها 0 
: المواضيع التي تم بحتها ومن 
ضورة فق العون إلى الدول النامية 
بما 3 ذلك الدول المثقلة بالديون. 


ارتفساع كميسة الاسهم المتسداولة والقيمة النقتديية 


وعسدد الصفتسات المسقسودة فسي السرسمسي والمسوازى 


شهدت حركة التداول خلال الاسيوع 
الماضي ارتفاعا في كل من كمية الاسهم 


المتداولة والقيمة النقدية لهذه 
الاسهم وعدد الصفقات المعقودة , 
حيث يلغ عدد الا المتداولة 


السوقين الرسمي وائوازي 
«الر“ء ره" سهما قيمتها 
النقدية +٠٠ر37ارع‏ دك موزعة 
على ١ع‏ صفقة بارتفاع قدره 
(4عرء١72‏ + "#/ 7 الأار1 
للمتغيرات الثلاث على التوابي مقار: 
مع مثيلاتها بالاسيوع السابق له . 
جاء ذلك قي التقرير الاسد ق 
الكويت للدوراق المالية : واضاف أن 
نشاط التداول بالصوق الرصمي خلال 
الاسبوع الماضي تميز بالارة 5 
يلقت كمية الاسهم تاو 
لارام خرء ١‏ سهما بارتفاع قدره 
/لاخمر0١2‏ وبلغت القيمة التقدية لهذه 
الاسهم -٠٠رعلاء8رة‏ د .ك بازتفاع 
السفقات الي كد توزيع الاسهم من 
فقات التي تم توز من 
خلالها 6س سكف باوتضاع قدرة 
#رة1/ عما كانت عليه حركة 
التداول بالاسيوع السايق له . 


[الزيتي |الكاظمي |المجموعة ‏ [|اسنوادوية ]| 


لفتككهنا 


اللي |لتجارية التحدة_|لتصوفةالسايرة | 


دواد اسبيكي _ |7752 77560 |7220 |5900 | 
إاكاتىي ا 1307١1‏ 001 01-1 156,001 | 


إياباني_ 5,55١‏ ا 
4 | 


نأكنة 


اما فيما يتعلق بترتيب القطاعات 
الاكثر تداولا فلاحظ التقرير ان قطاع 
البذوك حافظ على مركز الصدارة حيث 
بلغت كمية 1 المتداولة من خلاله 
٠*لالر1ا‏ ارلا سهما قيمتها التقدية 
٠‏ +ر01ر8د .ك موزّعة على 755 
صفقة . 

وجاء قطاع الشركات غير الكويتية 
بالمركز الثاني يسدد اسهم قدره 
7 ٠راكء٠ر‏ سهما قيمتها النقدية 
*٠٠ر0‏ درك موزعة على 5؟ 
صفقة . واحتل المركز الثالث قطاع 
الخدمات يعدد ٠‏ ٠٠ر٠‏ ةمرلا سهم 
بقيمة نقدية قدرها ++ ٠ر717‏ د رك 
موزعة على 06 صفقة ‏ وجاء المركز 
الرابع قطاع الاستتمار حيت بلغت 
كمية اسهمه المتداولة ٠٠١‏ هر الام 
سهم يمتها ٠ ٠‏ ٠ر5‏ ١7د‏ .ك موزعة 
على 5 صفقة . اما قطاع العقار فكان 


الخامس بين القطاعات الاكثر تداولا 
حيث يلغ عدد أسهمه المتداولة 


صفقة . يليه قطاع الاغذية بالمركز 
السادس بعدد اسهم قدره ٠‏ ٠٠ر١٠‏ 


ياذنجان عريض كويتي 
باذنجان عريض مستورد 
بطاطا مستورد 


* الاسعار كما زودتتا بها شركة 
المنتجات الزراعية الغذائية. 


. 
,0 9 


سهم قيمتها ٠٠ر5‏ د .ك موزعة 
على ” صفقات ‏ وجاء بالمركز السايع 
القطاع الصناعي حيث بلغت كمية 
اسهمه المتداولة ٠٠٠رء‏ م سهم 
بقيمة نقدية قدرها ٠٠‏ ٠رلاد‏ .ك من 
خلال صفقة واحدة . واحتل امركز 


الاخير قطاع التامين بعدد ٠٠ر١٠‏ 
قيمتها - ٠‏ ٠رء‏ د .ك من خلال 
واحدة . هذا وقد بلغ عدد 
الشركات المتداولة بالسوق الرسمي 
5” شركة آرتفعت اسعار +4 شركات 
وانخفضت اسعار 14 شركة ف حين لم 


يتغير سعر . 
السوق الموازي : واتسم نشاط 
التداول بالسوق الموازي خلال 


. الاسبوع الماضي اتسم بالارتفاع في كل 


من كمية ١‏ المتداونة والقب 

النقدية وعدد الصفقات المعقودة 
حيت بلغ عدد اسهمه المتداوئة 
٠ ٠‏ ٠رء‏ 57ر١١‏ سهم تنيمتها النقدية 
-٠٠رم١؟‏ د .ك موزعة على 1ه 


صفقة بارتفاع قدره (579ر#11 - 


١‏ - 5165 8/) للمؤشرات 
الثلاث على التوالي مقارنة مع متيلاتها 
بالاسيوع السابق له . اما. من حيث 
ترتيب الشركات الاكثر تداولا فوجد 
أن : شركة الاسمنذت الابيض تصدرت 
المركز الاول حيث يلغت كمية اسهمها 
المتداولة ٠٠٠ر١مار١٠١‏ سهم 
قيمتها النقدية -٠٠ر1١7‏ درك 
موزعة على ٠‏ 6 صفقة _ وجاءت شركة 
اسمتت الفجيرة بالمركز الثاني يعدد 
٠٠‏ ٠رء‏ 58 سهم قيمتها النقدية 


درل ند .ك من خلال "7 صفقات ‏ 
هذا وقد بلغ عدد الشركات المتداولة 
بالسوق الموازي شركتين ارتقع سعر 
شركة واحدة وانخفقض سعر شركة 


واحدة ايضا . 





08 سفينة 
عير السويس 

الاسماعيئية ‏ عبرت قثاة السويس 
أمس 08 سفيتة 0 قافلتين. الاولى من 
الشمال وتضم 4 5 سفينة والتانية من 
الجنوب وتضم 4 سفينة. وتنت 
هذه السفن البالفة جملة حمولاتها 
مليون طن الى /الا دولة. 





00000 ف 
ارتفاع مؤشرداوجونز 
واشتطن ‏ سجل المؤشر الصناعي 
الاميركي ‏ داوجونز ‏ ارتفاعا 
ملحوظا لاسعار الاسهم بسوق الاوراق 
المالية يي تيويورك بعد ان كان قد 
اتخفض اتخفقاضا تسديدا يوم 


الخميس الماضي. 
وذكر راديو صوت أميركا ان مؤشر 
داوجونز قد ارتفع بمعدل ثماني نقاط 


طلب دو في عنى 
1 لقمح السعودي 

الرياضن - بتواضل الل الدولي على 
القمسح السعود 2 
يمواصفات عالية الجودة حي 
تستمر عمليات البيع الى العديد من 
دول العالم. وقد يلقت جملة مبيعات 
القمح السعودي منذ منتصف فيراير 
الماضي حتى العشرين من شهر مارس 
الفا و17 طتا. 
وقد تم تصدير تلك الكميات كالتا 
٠‏ ألف و95" طنا الى كولومييا 
وه الف و١9؟‏ أطتان الى الصين 
الوطتية ولالا١‏ الف طن الى الاتحاد 
السوفياتي و17" الف و١١٠8‏ طن الى 
اندوئيسياً و5١‏ الف و١٠١٠‏ طن الى 
مالطا وع آلاف و + 55 طنا الى ايطاليا 
و1؟ الف ولالاة طنا الى ليان و70 
الف و؟ 7لا طنا إلى الترويج و٠0‏ الف 
طن الى الاردن 159 الف طن الى 
البرتغال ولخ آلاف و١٠١٠‏ طن الى دولة 
الامارات العربية المتحدة و1" الف 
طن الى كوريا و01 الف و٠‏ 16 طن الى 
المانيا الغربية. 
ومن جهة اخرى صدرت المملكة 
العربية السعودية خلال الاشهر 
الثلاثة الماضية ثلائمائة طن من 
الخضراوات الطازجة الى كل من 
بريطانيا وقرنسا ويلجيكا ويعض 
دول الخليج العربي. 
ازديادالاحتياجات 
القذاتية للعالم العرد بى 
آيوظبي ‏ جاء يي تقرير تلقته وكالة 
ا العريي 
أن الاحتياجات الغذائية للصالم 
العربي تزداد ينسية تبلغ ضعفي 
نسبة ازدياد الانتاج الغذافة مما قد 
يحمل الدول العربية على استبراد 
منتجات بقيمة 50 مليار دولار عام 
ألفين. 
ويفيد التقرير الذي قدم خلال اجتما 
ححكام المصرف المركزي ! الاسد 
مضي في مس دي جردي الع 
على المنتوجات الغذائية ازداد سنويا 
بمعدل قدره 0 إن المثة خلال 
الستوات ال ١0‏ الاخيرة في حين لم 
تتعد نسبة ارتفاع الانتاج مرك يي 
المئة. 
ويشير التقرير الذي اقيم عن فترة 
47 الى أن مجمل الواردات 
العربية من المنتوجات الغذائية يلغ 
٠‏ مليار دولار عام 1585. ولوحظ 

السنة ذاتها ارتفاع ف الانتاج 

زراعي يسبب تحسن الظروذ 
المناخية وتقديم بعض الحكومات 
العريية مساعدات للانتاج الغذائي. 
ويضيف التقرير ان القطاع الزراعي 
الذي يؤمن عملا ل 7١‏ مليون عربي 
يحناج الى مزيد من الجهود. 
ويذكر التقرير الذي أعده صندوق 
النقد العربي ‏ مقره في أبوظبي - 
بالتعاون مع منظمة الدول العربية 
المصدرة للنفط «اوبيك» والصندوق 
العربي للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والجامعة العربية أن 


اتفاقية للتعاون الزراعي 


ابوظبي ‏ عاد وزير الزراعة والثروة 
السمكية يدولة الامارات العربية 
المتحدة سعيد الرقباني والوفد المرافق 
له الى هنا امس من الرباط بعد زيارة 
رسمية للمملكة المفربية استغرقت 
اربعة ايام . ووقع الرقباني خلال هذه 
الزيارة التي جاءت بدعوة من نظيره 
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 
با مملكة المغربية عثمان الدمناتي على 
اتفاقية للنتعاون الزرا. بين دولة 
الامارات والمغرب تعد جزءا من الاتفاق 
الاقتصادي والفني والتجاري بين 
البلدين . وتنص هذه الاتفاقية على 
دراسة الامكانيات اللازمة لاقامة 
مشاريع استثمارية مشتركة بين 
البلدين قي حقل الانتاج الزراعي . كما 
تنص على انشاء لجنة زراعية 
مشتركة لمراقبة المشاريع التي تقام في 
اطار الاتفاقية . وتضمذت الاتفاقية 
قيام المغرب يتزويد دولة الامارات 
بالمساعدات الفنية والادارية قي مجال 


الزراعة وتبادل الزيارات سين 
المختصين ف المجال الزراعي ي كلا 
البلدين . كما اطلع الرقباتي والوقد 
المرافق له خلال الزيارة عل 
الانجحازات المغربية في مجالات 
استصلاح الاراضي والري وتنمية 
الثروة السمكية والحيوانية . 





مسقط ‏ يصل الى مسقط اليوم 
«الاحد» ارتورو هرنانديز جريسانتي 
وزير الطاقة والمناجم الفتزويلي في 
زيارة لسلطنة عمان تستمر يومين. 
وذكرت وكالة الانياء العمانية ان 
الوزير الفتزو سيجري محادثات 
مع سعيد بن الشتفري وزير 
النقط والمعادن تتعلق بالعلاقات بين 
البلدين والاوضاع فقْ سوق النفط 
العالمية. 


ر 0 ١‏ آي ٠.‏ 
شركة النكلالبتري ش..نث 
عن حامتهااله)موذنين لشفل الوظاائف 

التياديّة والوسّطى ف المجالاتالتاليّة:. 


5 
لق 


ا 


شئون 


الشكون 


١‏ مود 
| «” رمه 


رش. 
اللأكراد. 


وفِعَائدوط اليج + ١‏ مشرادة صاممية ممترطاجها . 

؟- مشهادة طبر حي الما لا لطلوب , 
شي الات الى شور ال وظطفس ئلم اليد 
شط ف لسلس - دريب شرك موري لموضية 
م تاي هرا الإيدلان عق كاري <(؟/2 ١988//‏ 


امم 


7١م‏ 6 "اباي 


ا 


الببك الاردني الكويني___ |00 | 


111 


8 
5 


بنك الاستتمار العربي 


6 
أ 
0 


ً 
3 
ع 
2 


إن 
ينك اليتراء 


2 
مم 


بنك الاهاي الاردني 
ألبتك العربي المحدود 


؟] ا أواعاء 
]| | اام 
: ب 1" 
2 
عإعاع اع ]ات 


3 
10 
1 


ا 





مصاتع الزجاج الاردنية 

الاردنية صاعة لانبيب_ إ10ا.!_ | 
ابن تسنة__ |50 _| 
[ااصاعات الوطنية_ ) 

إصاعة اجر باضي_ 50 | 
العبية اصاعة تاتوية_ (550]_| 


مصفاة البترول الاردنية 


ياك 
الاستتما 


3 
2 5 
أ 
عم 
| أ 
اا 


ص م 
3 3 


دار الدواء للتنمية والاستثمان 


نع الخرف الاردنية 
نع الورق والكرتون 


علاء الدين 


5 
3 
1 
غ2 إغ اع 


1لا 





2 لقم تين و قث | | دده يكل الطبات الي ربد ذلك . 
ةا | 
|“ثه___ | 


20 المتوافرة ي اللجال الزراعي هوضرورة 


أمس الاول ليصل إلى 7١١5‏ نقطة 
عند اقفال سوق الاوراق المالية. 


. 
1 





ةنا 
تححتتهما 
اءك“لا 


تت 
|16 
7 
1710 
: 
لكل 
117 


جست_وزينه الرجن اليججم 


بان من 
كان لنا فعا الئامونالوطن !لويم 


إن شروكات التأمين واعادة التأمين الومليي وجميع العَاملين ضجهها 
دإحدوب ا ستنكاره م وسحبهم حاد تإختطاف الطياكرة 
الكوبييم « الجابريية » مدؤحكدين وهوفهم صفا واحد! 
مع الحصحكوببم ا زبخيّدة بقيادة حضيرة 1 
صاحب|ا ليهوا أميراليلاد المفدى وسموود لي عهده الامبيبن 
ويؤييد ون مَوقفها الحازم ورؤضبها لكل أنفاع الارهاب والإبتزان . 
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أعلن البتت المركزي الاردني ان 


اسعار بيع وشراء العملات 

الاجنبية دآخل الازدن كانت على 

التحو التالي: 
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فكتور تلانجين - الجنيبة 

نصيب 15- الجنيبة سلطان لا 

2١٠١ وسلطان‎ 

غادرت ميناء الشويخ 

السفن التالية: 

عرفات - سي ستار - كوريديل 
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باسمت رجكاث الكافين وإعحادة السأمين الوليِم نوجبه 


إلى نه لذوي شهييي الحادثالآل؟ 


بخالص العزاء »ستاكلين اسه أن يتغفحد هه مابولس جع رجمته 
ويد خلهماأ فسيح جناتى ولك يلهم ذوهيههها الصبرجالسلواك 


ونتضوع ادهع نوجل أ ينتهيى هذا الحادث الألي اك مائجه 
عو ع 1152 8 






سرشركة صناعات المتبربيد أن تدع والسّادة 
المساهمين الكرام مراجحة سم الأسهم يمقر 
| الشكة الكاشن بجوار سوق امتضبادبالشويخ 
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مهل علينا اليوم شهر رمضان المبارك: شهر اصطفاه الله 
سبحانه وتعالى عن سائر شهور السنة وفيه ليلة خير من الق 


تشهر. 

وقد امتازت احداث هذا الشهر الفضيل بالكثير من المواقع 
والمواقف والذكريات العظيمة التي غبرت وجه التاريخ 
واحدتت تغييرا شاملا يي شتى المجالات الاجتماعية والثقافية 
بالاضافة الى تفيير خارطة المنطقة, وكذلك التغيير الشامل 
الذي اصاب نفوس العالمين «شهر رمضان الذي انزل فيه 
القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» ولا شك ان 
فريضة الصيام اكدت الكتير من المعاني السامية التي يكتسبها 
الانسان نفسيا وروحانيا وجسديا واجتماعيا وغير ذلك من 
الامور التى يشعر بها الانسان ف نفسه ويشاهدها من حوله. 
فايام وليالي رمضان لها تاتيرها الطيب والحسن قي سلوك 
جميع المسلمين ممن يطيعون اوامر الته سيحائه وتعألل «فمن 
شهد منكم الشهر فليصمده والصيام هنا فرض اجياري لا 
خياري على كل مسلم عاقل بالغ الا من اعفي لموانع شرعية 


وهنا تتضح لنا آرادة الله عز وجل ورحمته بنا لفرض هذه 
الفريضة وآالتي نجني من ثمارها العديد العديد من الصفات 
الرائعة ف السعادة الروحية وصفائها وقوة الايمان وعزة 
الطاعة وخلوص القلب وتجديد التوية وغير ذلك من الفضائل 
التي لا يمكن ان يشعر بها الا الصائم الصادق والتي يحرم منها 
كل عاص وعاق ... 

فحمدا لله على هذه الفريضة, وحمدا لله على نعمه التي لا تعد 
ولا تخصى,. 

فالفرض من عبادة الصوم ليس تعذيب البدن ولا هو حرمان 
وتظلم, انما كما قال تعالى «ياأيها الذين امنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون». 
فالتقوى نتيجة من نتائج هذه العبادة الالهية الصادقة والتى 
تكون سر بين العيد وربه لا يعلم الصدق فيها الا الله عز وجل, 
ففي الصوم مراقية لله سبحانه, ومن حسنت مراقيته لله فاته 
يصل الى درجة الاحسان وهي درحة من الصفاء الروحاني 
وهي ان تعيد الله كأانك تراه, فان لم تكن تراه فانه يراك»- 
وقد قال رسول الله 6< كل عمل ابن ادم يضاعف السنة بعشر 
أمثالها ائى سبعمائة ضعف, قال الله تعالى: الا الصوم فانه لي 
وانا اجزي به يدع شهودته وطعامه من اجلي, نعم أن الصائم 
لا يمتنع عن الطعام والشراب والنساء ويفرض على تفسه 
الكثير من المراقبة المميزة طول شهر رمضان والتي يجب ان 
تكون طوال العام -كل هذا الحرمان والتضحية جلها من اجل 
الله واللته وحده هو المستحق مثل هذه العبادة ولن نحمد 
ونشكر ان منحنها هذه الفريضة لعبادته. و 5ه 
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“7 قدا للج دادر 







را ا 





لا يشترط التلفظ بنية الصوم 


© احيانا انسى ان انوي الصيام لفظا قيل الفجر. وبعد تناولى السحوره 
يانا انسى : م و لك 
فهل يفسد ذلك صيامي؟ 





-النية من اركان الصوم.. ويقول الله سبحانه وتعالى: روما أمروا الا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين».. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ««انما 
الاعمال بالثيات وائما لكل امرىء ما توى». 

ولابد أن تكون النية قبل الفجر من كل ليلة من ليالى شمهر رمضان, لحديث 
ودكرا ع وداج الصي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم 
يد يام قبل الفجر فلا صيام له» .. هنا من الاجتما 
احكام الثية والعزيمة. م ويجمع هذا من الاجتماع وهو 
وتصح النية ف اي جزء من اجزاء الليل ولا يشترط التلفظ يها فانها عمل 
قلبي لا دخل للسان فيه. فان حقيقتها القصد الى الفعل امتثالا لامر الله 
سيحانه وتعالى, وطليا لوجهه الكريم, فمن تسحر بالليل قاصدا الصيا 
تقريا الى الله تعالى فهو ناو؛ ومن عزم على الكف عن المقطرات اثناء التهار 
مخلصا لله فهو ناو وكذلك وان لم يتسحر. 


كا لكا لك رقا رقا زد لحا رقا لكارحا زكالكا 
تسلاوة القرآن 
© ما فضل تلاوة القرآن الكريم على المسلم في شهر رمضان المبارك؟ 


- لا شك ان لتلاوة القرآن الكريم في حياة المسلم فضلا عظيما 

وقت من الاوقات, فهو الهداية الربآنية التي جاء بها محمد صلى الله 
عليه وسلم للخروج باليشرية جمعاء الى ما يحقق مصلحتها وسعادتها 
في مخنلف مجالات الحياة الدنيا و الدار الاخرة. 

وواجب المسلم ان يقبل على تلاوة القرأن الكريم. وتقهم معائيه 
واستيعاب احكامه خاصة في شهر رمضان المبارك ليله ونهاره: ف اوقات 
الصلاة ون غير اوقاتها ففي الحديث الشريف: كان رسول الله صلى الله 
عليه و اجود الناس, وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل: وكان حيريل يلقاه في كل ئيلة من رمضان فيدارسه القرآن. 
فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جيريل احود بالخير من 
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من فضل الله ورحمته على الامسة 
الاسلامية: ان اكترلها من أوقات الخير 
واكبر. 

ذلك لتزداد صلة بالنه عز وجل 
ونتهيء نفسها للسعادة الابيدية. 
ومن هذه الاوقات المياركة التي يحرص 
عليها كل مسلم يريد ان يدخر الكثير 
من اتواع البر والاحسان, ويتزود ليوم 
عظيم يوم يقوم الناس كرب العالمين. 
«شهر رمضان مزرعة العياد» هذا 
الشهر المبارك الذي يقول فيه الحق 
تبارك وتعاى تنزيله: و#شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
لئئناس وييتات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضا او على سفر فعدة من ايام 
اخر يريد الله يكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ولتكمئوا العدة ولتكيرو! الله 
على ما هداكم ولعلكم تشكرون» سورة 
البقرة اية 1860. 

ويروي الحافظ ابن كثير عن الامام 
احمد قال: عن وائلة ين الاسقع ان 
رسول الله 35 قال: «انزلت صحف 
أبراهيم في اول ليلة من رمضان, 
وانزلت التوارة نست مضين من رمضان 
والانجيل لثلاث عشر خلت من 
رمضان, وانزل الله القرآن لاريع 
وعشرين خلت من رمضان» ولاهمية 
هذا الشهر المبارك نجد اصحاب الند 
2 يستعدون له استعدادا كييرا حيثٌ 
كانوا يخرجون زكاتهم في شهر شعبان 
ليتفرع الفقراء للعبآدة في شهر 
رمضان, وكذلك الصالحون من عباد 
آائله تعالى. 

وكان المسلمون الاوائل يحسئون 
استقيال هذا الضيف العزيز. و3 
مقدمتهم الاسوة الحسنة والقدوة 
الصالحة. لكل زمان ومكان محمد 
صلى الله عليه وسلمء فقد روى ابن 
خزيمة والطبراني وابن حيان وغيرهم 
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: 
خطبنا رسول الله 35 ف آخر يوم من 
شعيان فقال «اييها 1 كس قد ام 


الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه 
ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى 
قريض فيما سواه؛ وهو شهر الصير 
والصبر توابه الجنة, وشهر المواساة: 
وشهر يزداد فيه رزق المؤمن» من فطر 
فيه صائما كان مغفرة لذنويه وعتق 
رقبة من الناس قكنا يا رسول الله: 
ليس كلنا يجد, ما يفطر الصائم فقال 
النبي :5 يعطي الله هذا الاجر من 
0 على تمره أو مذقة لبن او 
شريه من ماء وهو شهر أوله رحمة 
واوسطه مغقرة وآخره عتق من الثار 
أفاستكتروا فيه من اربع خصال 
خصلتان ترضون يهما ربكم وخصلتان 
لاغناء بكم عنهماء فاما الكتان 
ترضون بيهما ربكم فشتهادة ان لا اله الا 
الله وتستغفرونه واما اللتان لا غتاء 
يكم عنهما فتسالون الله الجنة 
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أ.د مصلح سيد ييومي 
كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية 





وتعوذون به من النارء ومن 
صائما سقاه الله من حوض شرية لا 
يظمأ بعدها ايداه 

هذا الشهر الفضيل له خصائص 
متعددة ليست ليقية الت 
الخصيصة الواحدة تؤهله لان يكون 
سيدها متعددة.. منها انه شهر 
الصيام المفروض صيام الانسان عن 
الطعام والشراب والشهوات من طلوع 
الفجر الصادق الى غروب الشمس. 
وهناك درجات اعلى وأعلى الا وهي 
صيام الجوارح عن كل معصية لله 
تعالى بل صيام القلب عما سوى الله 
تعالى. طبعا مع الامتناع عن الطعام 
والشراب والماء.. يقول الله تعالى: هيا 
ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قيلكم تعلكم 
تتقون الى ان قال: +ؤشهر رمضان الذي 
انزل فيه القرآن هدى للناس ويينات 
من الهدى والفرقان؟ كما ذكر سابقا. 
وقال صلى الله عليه وسلم قيما رواه 
البخاري ومسلم قي صحيحهما : «بتي 
الاسلام على خمس شهادة ان لا الله 1 
الله وان محمدا رسول الله. واقام 
الصلاة وايتاء الزكاة» وصوم رمضان,» 
وحج الييت لمن استطاع اليه سبيلا». 


2 3 > 


3 وه لذ 
2 ودح ايينة 





وقد تعود المسلمون أن يهنثوا يعضهم 
بقدوم هذا الشهر الكريح وذلك يسبب 
ما فيه من البشرى يفتح ابواب الجنة, 
وغلق ابواب التيران» وسئسلة 
الشياطين» ووجود ليلة القدر المباركة, 
الى اخر البشريات قال صلى الله عليه 
وسلم: بدقد جاءكم شهر رمضان, شهر 
مبارك كتب الله عليكم صيامه, فيه 
تفتح ايواب الجنان, وتغلق قيه ايواب 
الجحيمء وتقل فيه الشياطين: فيه 


وقال صلى ألنه عليه وسلم في حديت 
رواه الترمذدي وقال غريب,: ورواه 
الحاكم وصححه على شرط الشيخين: 
«اذا كان اول ليئة من رمضان صفدت 
الشياطين ومردة الجن: وغلقت ابواب 
النار فلم يفتح متها ياب2 وفتحت 
ايواب الجنة قلم يغلق منها ياب, 
ونادى متاد: 

ديا باغي الخير اقبل, ويا باغي الثر 
اقصر, وذله عتقاء من النار وذلك في كل 
ليلة» . 


وهو ايضا شهر الصيرء والصير ثوابه 
الجنة, كيف لا يكون ذلك وقد ترك 
الصائم الطعام والشراب والشهوات 
وصبر على ذلك ايتغاء وجه الله تعالى 
الم يقل الله تعالى: «انما يوق 
الصابرون اجرهم يقير حساب, ديا 
ابها الذين امنوا أصيروا .وصايروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون»ه. 
وقد سمى النبي 38 شهر رفنضا 
«رشهر الصبره فقال: «صيام شهر 
الصبرء وثلاثة ايام ف كل شهر يذهب 
وحر الصدره وهو كالغل فق الصدر 
والعياذ بالله 

وقد يسأل سائل كيف ان الصضيام نصفه 
الصير ي الحديث التيوي الذي يقول 
فيه النبي 25 «الصيام نصف 
الصير» ؟ والجواب كما ذكر يعض 
الفقهاء: لانه جماع العبادات من فعل 
وكف.. والصوم يقمع الشهوة فيسهل 
الكف عن المحارم. وهو شرط الصير 
فهما صبران صبر عن اشياءء وصبر 
على اشياء والصوم معين على احدهما 
قهو تصف الصير. - 





اعلنت آدارة المساحد بوزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية عن جدول دروس 
شهر رمضان المبارك لهذا العام في 
جميع مساجد الكويت يعد صلاة 
العصر ويشكل يوميء: وفيما يلي 
موضوع الدرس وعناصره: 

- مشروعية الصيام ويتناول الصيام 
قبل الاسلام, الحكمة من الصيام 
(حكم ايمائنية وحكم مادية ). 

- احكام الصوم ويتناول انواع 
الصوم, واداب الصوم وما ينيقي له 
- الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية 
ودورها ويتناول دورها في رعاية 
الفقراء واليتامى من ١‏ ن: 
الانجازات التي تقوم بها في يلاد 
المسلمين. 2 


- رمضان شهر القرآن ويتناول بدء 
نزول القران وتصديق القرآن لما سيقه 
من الكتب وهيمنته عليها. 
- تعاطف 1 قي رمضان 
ويتناول اطعام الطعام وصلة الارحام 
والتوادد والتزاور في ليالي رمضان. 
- الصوم مظهر من مظاهر وحدة الامة 
ويتناول سعادة الامة ف ائتلاف 
ابنائها واتحادهم, والتنازع يذهب 
بريح الآمم 
- ركاة المال فق شهر رمضان ويتناول 
مضاعفة التواب لكل عمل صائح 
وادخال السرور على الفقراء واإعانتهم 
على طاعة الله, ودور بيت الزكاة 
واللجان الخيرية ف هذا المجال. 
- المحابي الجليل «ابوذر 
الغفاري» ويتتاول اسلامه ومنهجه 
الحياة واخلاقياته في عهد الرسول 
85 ) ومن بعده. 
- منهج الاسرة الاسلامية في شهر 
رمضان ويتناول اخلاقيات الزوجين 
وتعويد الابناء علي الايثار والسخاء 
والصوم 


ع 3د ل ع لد لد ادر 


- احساس الصائم بالجوع والعطش 
ف نهار رمضان يدفعه الى شكر تعم اله 
عليه ويتناول نعم الله كتيرة وخيراته 
عميمة؛ وبالشكر تدوم التعم. 

- المدق وائره ف حياة الفرد 
والجماعة ويتناول المقهوم العام 
للصدق (الصدق مع الله والصدق مع 
التفس)» ومتزلة الصادقين في المحيط 
الاسلامي. 5 


- دور الاسرة في تربية النشء ويتتاول 
العوامل المؤثرة ف التربية, ومفهوم 
التربية كما وضحها الاسلام. 

- حسن المعاشرة الزوجية ويتتاول 
حق الزوج على زوجته وحق الزوجة 
على الزوج: ومنهج الاسلام في بدان 
العلاقة الزوجية. 

- كفالة اليتيم والاحسان اليه 
ويتناول حماية أاموال اليتامى 
وتنميتها وتربيتهم بما يكقل لهم 
حياة كريصة,. ودور بيت الزكاة 
والهيئات الخيرية في هذا المجال. 

- نسيية بنت كمب الانصارية 
ويتتاول نشاتها واسلامهاء ودورها 
الجهادي ف الاسلام 

- العمرة قي شهر رمضان ويتناول 
الحرص على التزود من الخير وعمل 
الصالحات قي تهر رمضان. ومضاعفة 
الثواب لمن قصد البيت الحرام وزار 
المديتة المنورة. 

- غزوة الفرقان ويتتاول اسباب 
الغزوة» ومدى استجاية المسلمين 
مهاجرين واتصار للتداء. 

- غزة الفرقان ويتناول دور الشياب 
ف تلك الغزوة: والدروس المستفادة 


متها 

- قيام الليل ويتناول فضل قيام الليل 
خاصة في شهر رمضان: واحياء سنة 
من ستن رسول الله كلا 


”“ 0 


- الاعتكاف ويتناول ثواب الاعتكاف 
شهر رمضان: وشروط الاعتكاف 

واحكامه الققهية. . 

- غزة الفتح ويتناول اسباب الغزوة, 

والدروس المستقادة متها 

- بلال بن رياح رضي الله عنه ويتناول 

اسلامه وصا لقيه في سييل الاسلام, 

وتكريم الاسلام له. 

- الاجتهاد فيما بقي من شهر رمضان 

ويتناول الحرص على الصلوات 

جماعة, والاشتغال يذكر الله تعا 

واغتنام الوقت. 

- صدقة الفطر ويتناول مشروعيتها 

وفضلها, واثرها على الفرد والجماعة 

ودود بيت الزكاة والهيئات الخيرية ني 

هذا المجال. 


- رمضان شهر التوبة ويتناول مفهوم 
التوية وشروط التوبة التصوح: وتواب 
التائبين ومنزلتهم عند الله تعالي. 

- استقبال ليلة القدر ويتناول هدى 
النبي يذ ف تحري ليلة القدر 
والاجتهاد فيهاء والاقتداع بالصحاية 
في مثل هذه الليلة. 

- المكاسب الرمضائية ويتناول تربية 
الضمير ومراقبة الله عز وجل» وشعور 
المسلم بلذة الطاعة وتطويع الدقس 
لخالقها 


- ماذا على ١‏ 
ويتناول الحض على مواصنة الطاعة 
والعيادة, وصيام الستة من شوال وما 
يترتب على صيامها من تواب. 

- صلاة عيسد الفطر ويتثاول 
مشروعيتهما وكيفيتهاء ومشاهر 
الاعياد في الاسلام. 

- التواصي بالالفة والمحية ويتناول 
0 الاسلام الى الائفة والمحية, واثر 

دة والمحبية يناء الف 

والجماعة - حا انفده 


ومسي 






يعد رمضان؟ 
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سورة التساء سورة مدنية على القول 
الراجح , لأنها بيذت , وفقصلت مسائل 
طويدية كدف من حك الاين 
وتت سود ٠‏ وتتظي 
كامل للميرات والأنصب يميزان دقبق 
وحكمة بالغة . وتحدتت كذلك عن 
حماية المجتمع من القاحشة وتحصين 
المجتمع المسلم من الآفات الاجتماعية 
الكثيرة , وغير ذلك . 

وهذا من خصائص السور المدنية التي 
نزلت بالمدينة يعد أن تكون المجت 

2 وتوطدت اركان الدولة 
0 » وآصيح الناس في حاجة 
ملحة لأن يعرفوا التشريعات العملية 
وتنظيم هذا المجتمع القائم على 
عيودية الله ووحدانيته . 

وسوف نتقرأ ألايات التي نريد أن 
نشوحها ونفسوها ثم نيين ما ورد فيها 
وتطلب من الله التيسير . 

«يا أيها الئاس إتقوا ريكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة , وخلق منها 
زوجهاء ويث منهما رجالا كتيا 
ونساء , وإتقوا الله الذي تساءلون يه 
والارحام : إن الله. كان علي 
رقيبا (1) وآتوا اليتامى أموالهم , ولا 
تتبدئوأً الخبيث بالطيب ؛ ولا تاكلوا 
أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوياً 
كبيرا (؟) وإن خفتم ألا تقسطوا يي 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورياع , فإن خفت 
ل تمد كوا وده ونا ملت ليما 


. لوا (4)5 . 

<يا أبها لقان اتقو ديكم الذي 
خلقكم من الل و 
ينادي الله جل جلائه. التاس جميعاً 
مؤمنين. به وكافرين , فلفظ (التاس) 
عام للمسلمح وغير المسلم آمرأ هؤلاء 
الناس بتقوى الله سبحاته وتبالى 
وهي عيادته وحده لاا شريك له 
وطاعته سبحاته والخشية من عذايه 
والرجاء بمقفرته كل هذه المعاتني 
موجودة إن كلمة التقوى . 

وفيها كذلك معتى الحذر: أي إحذروا 
ادها الناس ربكم ف أن تخالقوه قيما 
أمركم وفيما نهاكّم فيحل يكم من 
عقويته ما لا قيل لكم يه . 

ولفظ (الرب) هو المالك المتصرف 
صاحب الاحسان ! والسلطان 
عليكم وهذا اللفظ (الرب) لا يطلق إلا 
على الله سبحانه وتعالى , ولا يستعمل 
لغبر الله ألا بالاضافة , تقول: رب 
الدار , ورب ألييت , ورب الاسرة , أما 
إذا أطلق بدون إضافة فلا يقال إلا لله 





































عز وجل . 
وإضاف الناس إلى الله فق قوله «ريكم» 
فيه إشعار وتنييه أنه خا 

.ورازقهم والمتفضل عليهم , وصاحب 
الاحسان إليهم , والسلطان عليهم , 
فلا مجال و فرارمنه سبحانه إلا إليه 
جميعا كل الناس مؤمنهم وكافرهم قلا 
ملجا ولا مفر إلا إليه وإن جحدوه 
سبحاته وأتكروه وألحدوا قيه  .‏ . 
«الذي خلقكم من نفس واحدة» وصف 
الله سبحاته وتعاللى تقسه ياتنه 
المتوحد يخلق جميع التاس من 
شخص واحد وذلك تتيبها لهم على 
قدرته التي خلقهم بها وصورهم . . 
والنفس الواحدة هي آدم علية 
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لاجتما التسب إلى أب واحد وأم 
وتم ا دي يلزمهم من رعاية 
ضهم حق يعض وإن بعد التلاقي 


م 
الذي يلزمهم من مسدب 
لاد" : مام بذلك ك2 عدم 
الظلم ‏ وإلى الاتصاف ويذل القوي من 
نفسه للضعيف حقه بالمعروف - 
وهو بهذا يذكرهم بمصدرهم الذي 
صدروا منه ويردهم إليه سيحاته » 
وهذا فقضل من الله على عباده . 
«وخلق منها زوجهاه أي حواء عليها 
السلام خلقت من ضلع آأدم عليه 
السلام وهو نائم فاستيقظ فرآاها 
فانس بها وانست 20 
الراجح ؛ وف الحديث «إن 
المرأة خلقت من ضلع » وإن أعوج شيء 
الضلع أعلاه فان ذهيت تقيمه 
ته . وإن إستمتعت يها إستمتعت 


بها وفيها عوج» . 
والمقصود بهذا أن يبين لهم سيحاتم 


وق هذا تدرج من الله سيحاته وتعالى 
لأمر يعلمه يبدأ ياقوى الضلات وي 
صلة الانسان يربه ٠‏ ثم يثني 


تقس واحدة وفطرة واحدة , ثم من 
هذه الأسرة الأولى ينشر وتنتج رجالا 
كتير ونساء , وكنهم يرجع إلى الاصل 
وهو صلة الاتسان بريه . وهي المقيدة 
الخالصة لله سبحاته وتعالى  .‏ . 

ولو شاء ريك لخلق د أول الامر رجالا 
كثيرا ونساء وزوجهم » ولكنه سيحاته 
يريد أن يعرف الانسان يريه من هذه 
الصلة القائمة على عبودية الله وحده 
وتكوين أسرة مسلمة ثم تكوين مجتمع 
مسلم قنائم بأمر الله سبحاته وتعالى . 
«واتقوا الله الذي تساءلون به 
والاأرحامم كرر الله سبحاته وتعالي 
الاتقاء يما تحمل من م 


وتتبيها لنقوس المامورين , أي إتقوه 
الله ولا تعصوه , وإحذروا أن تقطعوا 
الأرحام . 


«وتساءلون» بالتخقيف أي الذي 
تتعاهدون ياسمه وتتعاقدون باسمه ,2 
وتطليون حقوقكم به أي كما يقال: 
أسالك يالله والرحم ؛ وأتاشدك بالله , 
وغح ذلك من الجمل التي تعير عن 
التعاهد والتعاقد بالله . 
ويؤكد سبحانه ويحذر من قطع 
ال ال و 
ني تريط بد تسسان 
جميعاً يما يهضم حقها والاذى لها ' 
ولكن ييرها وصلتها 






صبحانه وتعالي ويفكر فيها تفكيرا 
يجمله يتهيب ولا ياتي ما يغضب الله 
سبحاته وتعالى . 
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0 





وهما من. 













“ابسن ووت وت ددهت ٠‏ 
لان ولتت (دات لالت . 
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ومح ةالصفد مي 


اول الحسسلاوة 
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ولي .هنا 0 بتم أن تدخلوا ا يانكم الجريمة البشعة - لا يعد شيكاء 3 
ويمتاسية القلي والقلى هاكم هذه اللطيقة, ‏ . ا ا 1 بالنسية الى الخطر الاعظم. الذي بسم الله الرحمن الرحيم: «شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن, 04 
دوى ى اين الجوذي- رحمه الله- إن حاتكا ادعى الطب يوما.. ان وجد الرسول والضراء وزلزلواء حت يقول ايارع والدك مات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» صدق الله العظيم. / و5 
1 0 القاء وصقه دواء لريض, قال ناذا اد 00 الله الا ان نصر الله قريب». صدق الله أن الخطر الاكبر, الذي يجب ان نتتبه وجاء الحديث الشريفٍ 900 عباط تن فد 2 
بوبم بعمامة و 2 و العظيم. له - جميعا - هو خطر شق وحدة دلقد جاءكم شهر رد ان» شهر مبارك كتب عليكم تفتح 
لال ؟ قاعتم الاطياء, وليس جية, وجلس في الطريق مادا يين فنا وغرس بذور الطائفية ايواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم, 'وتغل فيه الشياطين, فيه 0 





يديه يساطةء عليها يعض «الحتاجير» : قما ات 
الدار التي امام مجلسه تقول: اهل الدار يطلبوتك.. فقام معها فإذا شاب 
مريض» ونظر فيه وقال لأهله : علي بدجاجة مطيوخة. » قاتوه بها 
فاطعمه أياها وسقناه من شراب ليمون فيه ماء ورد كان معه, فاتتحش 
الغارم وصحء وسر اهله, وتقدوا «الطبيب» ميلقا لم يكن ياخذه من 


تعم, ايها الاخوة المسلمون... ان 
الايتلاء سنة الله تعالى فى خلقه, وهو 
قضاء خير للمؤمتين, قال رسول الله 
كه : «عجبا لامرالمؤمن !! أن امره كله 
له خير... وليس ذلك لاحد الا 
للمؤمن -. ان اصابته سراء شكر فكان 
خيرا له. وان اصابته ضراء صير فكان 
خيرا لهه. رواه : 
بهذه الروح الراضية المطمئنة: وبهذه 
النفس العالية يجب ان نواجه كل 
مشكلاتشاء لنتال رضا ريناء 
ولتستطيع ان تفكر تفكيرا سليما في 
كيفية الخروج من مازقتاء قال رسول 
القه كذ : : «قمن رفي ااي ققضاء 
الله - فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط». رواه الترمذي واين ماجة 


ليئة خير من الف شهر. من حرم خيرها فقد حرم الخير الكثير» .. 
وشهد هذا الشهر خير الأحداث والمعارك؛ معارك ضد المشركين2» وضد 
المنافقين. وضد اليهود المعارضين انتشار دعوة الاسلام, ولقد حسم 
هذا الشهر فكان القاصل بين عهدين بين الظلام والنور, بين البعد 
الروحي والايمان كله.. 

ولو عدنا إلى انطلاقة النور والهدى لوجدناها تنيعث من جيل اشم, 
يحتضن مكة المكرمة انه جبل من جيال مكة يضم غار حراء الذي نزل 
فيه الحق.. هنا نْ هذا الغار كانت خلوة الرسول العظيم 35: وهنا 
كان تأمله ف الحيأة والكون وخالق الخلق ومدير الكون كله.. هنا كان 
يتعبد وهنا كان يرقب امته ويرجو له الهدى وطريق الخير. ومعرفة 
١‏ 

يقول الطبري ف تاريخه 

«كان رسول الله كد يجاور في حراء كل عام شهراء وكان ذلك مما 
تحنثت به قريش ف الجاهلية, والتحنث: التبرر فكان رسول الله ين 


الشيطانية ف هذه الارض الخيرة. 
اخواني وابتاء وطني... هناك من لا 
ترضى نفسه الخبيثة ان يرانا اخوة 
متحابين, متالفين نعمل يدا واحدة 
لغرس شجرة الخير ف هذه الارض 
الطيبة, ان نفسه الشريرة وشيطاته 
الحاقد يامراته با 

صفوفنا, ولاثارة النعرة الطائفية بين 
ابناء بلدناء كما عمئوا مع اخواننا قي 
لبتان. 

ولكن نقول لهؤلاء - يكل ثقة 
واعتزاز - خبتم وخسرتم يا اعداء 
ألته وأعداء الخير, فاتكم كائذي يحرث 
البحر, فنحن - ولته الحمد والفضل - 
اي هذا البلد الكريم اخوة متحايون 


اح الحال معه.. وصح امره بسرعة, حتى علم به «المحتسب» 
فارسل شرطة فقيضوا عليه وسدق إلى السلطان. 
وعند السلطان اخذ يويخ قبل ان يؤمر يه إلى السجن.. ولكن ذلك الحاثكا 
المتطيب كان ذكياء فقد تيت ولم يتضعضع. . وقال للسلطان أنه طبيب 
حقا وليس مدعيا كما يتهمه ال محتسب 
فقال السلطان: انت طبيب؟ وكيف تثيت ذلك؟ ولا ورقة معك ولا احد 
يعرقك الا حاثكا؟ 

. قال الحائك: انا اقدم مولاتا السلطان دليلا ماديا يراه بنفسه: وذلك أني 
ادخل امام السلطان إلى المارستان, واشفي كل المرقى فيه. بحيث يخرج 
كل مريض فيقول للسلطان يتفسه: 





5-5 - القد شفيت. ولا 5 لبقا المارستا اما الذي امام القتن والابتلاء منذ القدم: منذ يا اليحر والسفر. يجاور قي ذلك الشهر. ويطعم المساكين, وعند انصرافه يقصد الكعية 
2 اتيت د رهد لقان بي الداوستان. فما اسسرع ما ينهم ويكون فريس منذ ايام الفقر وشظف العيش, الم المباركة. اذا انصرف من جواره قبل ان يدخل بيته؛ فيطوف يها سبعا 


وكان حائكا مدهشًا.. سهلة للشيطان ولاعدائه. 





تعرف الفرقة - ولله الحمد - اوما شاء الله من ذلك. حتى كان الشهر الذي اراد الله عز وجل فيه 















































































اصيح السلطا يأ التحدي, «ويتبع الكذا اليا قال الامام الشاقعي- رحمه اللهر الى صفوفناء ولم ياخذ الحقد مكانه في 27 صا اراد من كرامته من الستة التي بعثه فبها.. ذلك فى شهر رمضان» . 
امو كح قوره ا 0 5 قصب م هناك 5 5 0 تشاء تلوينا, نحن ايناء بلد واحد, وندين 7 وهناك علامات وارهاصات 8 على البشير 0 .ورسالته 
واحتشدت الحاشية والجند, ودخل الحائك المتهم: إلى المارستان ويعد سان د 2 بدين واحد. ونتبع نبيا واحدا وقبلتنا العظيمة يضيق المجال ف سردها وعدها.. من ذلك: 
قكيل, رأى السلطان, ومن معه؛ اول مريض يخرج ومعه صرة تيايه, وطب نفسا اذا حكم القضاء : واحدة, نعرف لديننا حقه, ونحفظ 1 قال خالد بن سعيد: في امنا قبل مبعث النبي طه ظلمة غشيت 
فيتوجه إل السلطان ويقول: ولا تجزع لحادثة الليالي ولكن اذا لقيتموه فاصبروا». متفق لبلدنا كرامته وتسأل الله - تعالى - مك 1 ع جيك لها ايك نويا م مثل 
الله مولانا. وايد ملكه, نقد شفيت والحمد لله ولا ضرورة لبقاكي افما لحوادث الدنيا بقاء مك برصير وبالتكاتف والاتحاد ان يديم علينا فضله الى ان نلقاه, وهو | 0 ح.. كلما أرتقع عظم وب مكحا ا ام 
0 هناء ارسلتم اخير! طبييا يارعا.. وذهب.. وكِن رجلا على الاهوال جلدا 1 0 المحن, قال ا ان الامر يتطلبا اضاء البيت الحرام ثم عظم الضوء حتى ما بقي من سهل ولا جيل 
00 - وخرج آخر معه صرة تيانه, يقول للسلطان. شيمتك السماحة . والوفاء يجب ان نوا ائب وا ل ايها الاخوة الكرام... ان الامر يتطلد آنا ارا السما اتحد حتى ١‏ 
به لاحت :* - يشَكد النه اللسلطا .امل هت بالطل تاي 5 و الله تعال «ان الله يحب الذين يقاتلون منا الحبذر والوعي, وان نعرف للنعمة الاوانا اراه. .ثم سطع في ء ثم رحتي علي تخل يثرت . 
 - 00-0‏ الله عن يذية: وها "أخرج: من المستهتتاتى با وهب : 09 و تر للاعادي قط ذلا ف سبينه صقا كانهم بتيان احقهاء فان التعمة زوالة. واي نعمة وسمعت قائلا يقول: سبحانه سبحانه تمت الكلمة؛ و بن مارد 
رمس انقاان وتالث ورابع وخامس يقولون:الكلا نفسه ويذ طون إلى : وتام .- حتق فان شماتة الاعدا بلاء مرصوص». وقال عز وجل «وقاتلوا 1 من نعمتي الامن والايمان» بهضد بين اد ج والاكمة. جاء نبي الاميينٍ وبلغ الكتاب 
3 9 غ المأ رسكن . السلطان والتا متدهشون متعجيو 3 ولا حزن يدوم ولا سرور المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة». وفليعيدوا رب هذا البيت الذي اجله.. وقص هذه ١‏ على اخيه مرو ين سعيد.. فقال: لقد رأيت 
الاك يتفض" يديه وقد «فرع» الأرستان م نؤلاكة ل ا إلا بوؤد عليك لا رضا صدق الله العظيم . اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟. عجبا. . واني لأرى هذا امرا يكون ف بني عبدالمطلب: اذ رأيت النور 
- تعال هنا.. لقد عفوت عنك: ولن اسجتك.. وساكافثت, ولكن قل لي ماي اي ال ايها الاخوة الكرام. صدق الك | يخرج من زمزم. 
١ 7‏ واظهار الجزع, واظهار السخط ذل ان من اعظم نعم الله تعالى - علينا - ايها آلا المسلمون... ان الفتنة 03000 
فقطد كيف شفيت كل هؤلاء الناسء مع ان المارستان يزوره اطباء كثن لجزع: ا نْ نعم يها الاخو: وجاء ف السيرة ان من علامات الثبوة المبشرة قيل الوحي كان يتخلل 
كيار ماهرون.. فقل ما القصة وكيف هذا؟!! بين يدي العدوى واتهزام يفرح يه, فعن يعد الايمان بالله تعالى, وينبيه 5 ان سوداء مظلمة, تخيط خيط عمياء, لا باهر يشبه 1 د فق قوله الشريف: 
قال الحائك: الله يا لاي السلطان انا حاتك, ولا اعرف الطب اسامة بن مالك قال «كنت رديف من اعظم النعم هو وحدة صفناء تفرق بين شخص واخرء واذا نزلت ا يشبه قلق ا ب 8 0 
احدلت لتفمي لاسترهاء واتخلص منك: قد كنت طلبت منك أن ادخل رسول الله 376, فمثرت دابته: فقلت: وتالف قلويناء قال تعالى «واذكروا بمكان - والعياذ بالله - اكلت الاخضر «طيلة العشرة شهور التي تقدمت الوحي كان يتخلل نومي نور باهر |7 
الما رسن ا في المرضيء وقد فعلت.. «كذا.. دخلت فامرث تعس الشيطان, فقال: لا تقل تعس نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء قالف واليايس, كالجراد المنتشر, ولنا من يشبه فلق الصبح. وكنت حينما ابتعد عن الديار اسمع صونا يناديني 7# 
العمال بلي زيت في دست كيين . يسع رج . قلما غلد الزيت اخرجت الشيطان: فائك اذا قلت ذلك يتعاظم بين قلويكم فاصبحتم بنتعمته التاريخ ومن الواقع خير شاهد. يا محمد.. يا محمد فكنت انظر يمنة ويسرة ومن خلف.. فلا ارى الا /, 
اول إقلت له: السلطان خارجا مع الدولة كلها وقد كلفوت حتى يكون مثل البيت, ويقول: يقوت اخوانا». صدق الله المظيم. فلنقف وققة حازمة شجاعة خلف شجيرات وصخورا فياخذني القلق والحيرة.. انني ما بغضت شيئا يور 
: بمعالجتكي وني رآيث ان شقامك ان «اقليك» 3 هذا الزيت لدقائو صرعته: ولكن قل: يسم الله. فانك اذا ان التاس ف هذا البلد المسلم الامن قيادتتا الرشيدة» ولنشد على ايديهم بقضي للكهان والسحرة.. فيكون ا مستقدا: 8 1 
3 قيموت فرضكء وتشفى.. فاخلع ثيايك وا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل 0 - بجميع قشائهم في مثل هذه المواقف العصيبة, وحن ولقد اختلف المؤرخون ف تحديد نزول الوحي.. وروى الطبري في 77 
3 فقال المزيض: والكني شدفيت يا ميدي 50 اشكو من شيء.. 'الذباب». حديث صحيح رواه أيوداود اجناسهم - يشعرون بهذا الشعور عونا لهم ف تطبيق العدالة. على كل تاريخه عدة روايات يحدد منها يوم الثامن عشر من شهر رمضان, ع 
ا فقلت: اخرج فقل للسنطان هذا فخرج.. وخرجوا جميعا.. والنسائي واحمد والحاكم. الكريم يمء نتمعود التائف لعزن تو مجرم أثم سولت له نفسه قتل واليوم الرايع والعشرينء وقال اخرون بل نزل لسبع عشرة خلت من َم 
م وضحك المتطان.. وعفا عن الحاثك: وأعطان اما اتعش حاله وعيشه, ا الروج 0 - ان تواجه ونشعور ا 1وة ل ا الابرياءء والقدر 0 سن رمضان واستشهدوا يذلك قوله عز وجل: : 
2 معجبا يحيلته وذكائه وظرفه. 0 يه 0 3 متهي ازا حادت القاكرة 0 0 را ل تصموا بحي «وما 5 على عيدنا الفرقان يوم التقى الجمعان» صدق الله 
منذر الشعار الصير عتد موجه الشدائدء قال وهذا الامر لا يعجب الشيطان الله جميعا ولا تقرقواه. صدق الله 9 


رسول الله 25 





: دلا تتمنوا لقاء العدو, واولياءه: لذا يسعون جاهدين لتفريق 


العظيم. 
















































عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه ود 

« من كان يؤمن بالله واليوم الاخر 

فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن يالله 

اليو الآخر فلا يؤذ جاره » ومن 
من بالله واليوم الاخر فليقل 

0 أو ليصمت» . ا رواب 

إاخرى بدل الجار دمن كأن بذه 

بالته واليوم الاآخر فليصل عم 

ق عليه- 


من الامور التي حت عليها الاسلام 
ورغب فيها أكرام الضيف فهي 
سنة من ستن الانيياء . وللعرب 
ابيات حسنة في ذم من لا يكرم 
ضيفه او يبخل عليه او يتهرب 
منه , قال شاعرهم : 


اقامو الديديان على يقاع 
1 وقالوا لا تنم للديدبان 
اذا بصرت شخصا من بعيد 
فصفف باليتان على اليتان 
تراهم خشية الاضياف خرسا 
يصلون الصلاة بلا اذان 
والديديان الرقيب او الحارس , 
.واليفاع المكان المرتقع المشرفء 
:وصفف اي صفق يدون صوت 


من كان كامل الايمان فليات بهذه 
الامور ‏ والمراك يقوله صل الله عليه 
وسلكم «اليوم الاخر» هوييد أن آخر 
ايام الحياة الدنيا الى آخر ما يقع 
يوم القيامة وصف يانه يوم آخر 
لانه لا ليل يعده ولا يقال يوم الالما 
يعقبه ليل . واكرام الضيف بطلاقة 
الوجه وطيب الكلام والاطعام ثلاثة 
ا فق الدوم الاول يطعمه ما كان 
يمقدوره وميسوره والياقي يطعمه 
ما حضره من الطعام ف غير تكلف 
لكلا يثفل عليه وعلى نفسه » ويعد 
الثلاتة ايام يعد ذلك من الصدقة ان 
شاء فعل والا فلا ٠.‏ 
قال القاضي عياض : من التز: 
شرائع الاسلام لزمه اكرام جاره 
وضيقه وبرهما . وقال شيخ 
الاسلام أبن تيمية : لا يحصم 
الامتثال الا بالقيام بكفايته , قلو 
اطعمه بعض كفايته وتركه جائعا 
يكن له مكرما لانتقامء جرع 
ام » واذا انتفى جزته انتفى 
0 والضيافقة من محاسن 
الشريعة ومكارم الاخلاق نقد قيل 
انها واجبة ليلة واحدة واحتج من 
قال بهذا بحديث عقبة أن 1 
صان ألله عليه وسلم قال : : داذا 


كعادتها ف كل عام وتحقيقا للاهداف السامية التي تسعى من اجلها تعلن دار «رالراي 
العام» عن مسابقتها السنوية بمناسية شهر رمضأن المبارك يهدف الحث على مزيد من 
المطالعة والبحت ف يطون الكتب من تفسير وسنة وحديث لنوصول الى المزيد من العلم 
والمعرقة يتعاليم ديننا الاسلامى الحنيقف. 

وقد خصصت «ألرأي العام» عشرات الجوائز القيمة والهدايا المادية والعينية التي 
ستخصص الفائزين ١‏ في هذه المسايقة الاسلامية السنوية. 

© وسيقدم خلال شهر رمضان الميارك سؤال يوميا للاجابة عليه الكويون المختصص 
للمسابقة, بجيث ترسل جميع الاجابات دفعة واحدة الى دار «الرآي العام» في نهاية 
شهر رمضان الميارك على العنوان التالي : الكويت دار «الرأي العام» ص.ب: 50 الرمز 
البريدي 7 مسابقة رمصان. 













































كويون رقم )١(‏ 


السؤال رقم( )١‏ قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فق السلم كافة ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين». )5١8(‏ اليقرة 
فيمن نزلت هذه الآية الكريمة؟ 










لسك 













اجابة السؤال: 





باطراق الاصا نزلتم يقوم قامروا لكم يما 
تحني زمن كانت الضيافة فيه ان 5 : : .0 للضيف فاقبنوا . وان الع م 
ها تنسى واصيح الغريب لا يعرف الا فقخذوا منهم حق الضيف الذي 


الفندق والمطعم والمقهم وتضيفني اذا نزل بي , والضيقف اليوم الاخر ويين أكرام الضيف ينيفي لهم»- متفق عليه - وقيل 
الجاع السام ال من لخم دك يكون للواحد والجمع كنا قال تعال اي عن 50 الجارٌ والتكلم ان الضيافة من مكارم الاخلاق 
م كان عليه صلى الله عليه (هل اتأك حديث ضيف ابراهيم بالخين او الصمت . وقوله صلى الله واحتج من قال بهذا يقوله صلى الله 
واه فئ الكرم المكرمين)- 1 الذاريات- وقال عليه وسلم «من كان يؤمن بالله عليه وسلم «جائزته يوم وليلة» 
بالضياقة . واصيح المجتدع بسييا تعالى (شؤولاء ضيفي فلا واليوم الاخر» فليس المراد به توقف والجائزة هي العطية والمنحة وذلك 
توسعه ف الدنيا لا يفكر كتير منه الا تفضحون))- 08 الحجر- أوقد الايمان على هذه الافعال بل لا يكون الا مع الاختيار . وقوله صلى 
قيما يسد قوته وقوت ابنائه . قال يقال اضياف وضيوف وضيفان . المبالئفة ي الاتيان بها كما يقول الله عليه وسلم «قليكرم» يدل على 
ل ألنفة ضفت الرجل واضفته وقد قرن الثبي صلى الله عليه وسلم القائل لولده ان كنت ابني فاطعني هذا . 0 
وتصيت اذاقاد ب في هذا الحديث بين الايمان بالله تخريضا له على الطاغة , والمراد يسيع 


العك ل ار 
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حل الأتححاد 


الشيصسرى 


لكرة القدم لعسدم كفاءتته 


قور المجلس ألو 


لحان التيجيري 


للرياضة ف تيجيريا امس الاول حل 
5 5 القدم والاشراف على تصريف ‏ اعمال 


هذا الاتحاد الى اجل غير مسمى . وكان الاتحاد القديم قد ات 


بعدم الكفاءة على مدى العام الما 
عدة ويعتقد المراقيون ان القرار مق 


نتيجة مباشرة للخلانات بين د 
كاس الامم الافريقية ال-5 الت 


واحتل فيها المنتخب النيجيري ١‏ 


ألدذي شهد حل اندية 
ء لحل الاتحاد كان 
اعضائه خلال نهائيات 
اقيمت مؤخرا ف المغرب. 
كز التاني بعد طزيمته قِ 


المباراة النهائية للبطولة امام الكاميرون بهدف مقايل لانشيه. 


مسغاقاظ 


5 لمكا 








الرياضي 


«الرأي العام» - 48/5/11 العدد مهلم 


] 


دا 


تسسوعت 


الرأيالبتا 


من اهم قرارات اتحاد الاسكواش 











تزويد الشؤون بالغهادات الأصليسة.. والخقار بسر السسفنيسة والادارية والمساليسة 


عقد مجلس ادارة الاتحاد الكويتي 
للاسكواش برئاسة الشيخ ذ 
العبدالله واتخذ القرارات 0 
- استعرض المجلس محضر الاجتماع 
السادس عشر لمجلس الادارة المنعقد 
يتاريخ 1/7/7 ويعد الاطلاع 
على كاقة بنوده قرو المجلس اعتمادة" 
وتعميمه على كافة الاندية الرياضية. 
- استعرض المجلس البرقية الواردة 
من سمو امير البلاد بمتاسبة اختتام 
البطولة الاسيوية الرابعة للاسكواش 
ف الكويت واحيط المجلس علما يها. 
- اطلع المجلس على الكتاب الوارد من 
الاتحاد الستقاقوري للاسكواش 
والمتضمن الاشادة بتنظيم الكويت 
لليطولة الاسيوية الرابعة للاسكواش. 
- اطلع المجنس على الكتاب الوارد من 
الاتحاد العراقي للاسكواش والمتضمن 
الدعوة للمشاركة ف بطولة صدام 
الدولية للاسكواش المقرر اقامتها 
خلال شهر يونيو ١94848‏ وقد قرر 
مجلس الادارة تلبية الدعوة وتكليف 





0000000 


ال الح عق ملاس بالف ا سا ل 


السيد /عبداللطيف الفارس - امين 
الصندوق لرئاسة الوفد. كما تا 
احالة تشكيل الوفد الى لجتة 
المنتخبات الوطنية. 

- استعرض المجلس الكتب الواردة من 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
بان موافاة الوزارة يشهادات 
التدريب الخاصة بمدربي الاتحاد 
الاصلية وكذلك التقارير الفنية 
والادارية والمالية للدورات واليطولات 
والمعسكرات الرياضية التي شارك 
و الاتحاد خلال القترة من 
وحتى تاريخه وقد قرر 
المجلس موافاة الوزارة بالشهادات 
والتقارير المطلوية. 

- بحت مجلس الادارة الاستقالة 
المقدمة من السيد متذر عبدالله | 

- نائب رئيس مجلس الادارة وقرر بعد 
مناقشتها قبولها بالاجماع ويناء 
عليه قرر المجلس دعوة الجمعية 
العمومية للانعقاد يوم السيت الموافق 
بمائر اللجنة الاولمبية 





ا نوات 


ا 


رسالةالقاهرة 


وومةه 





الكويتية لانتخاب عضو مكمل يدلا من 
العضو المستقيل. لذلك قرر المجلس 
فتح ياب الترشيح لعضوية مجلس 
الادارة اعتبارا من يوم السيت الموافق 
ولمدة اسبوع تند 
بتهاية دوام يوم الخميس الموافق 
لي سيو 

-اتم تزكية السيد /محمد يوسف 
العيسى - عضو مجلس الادارة: نائيا 
للرئيس يدلا من العضو المستقيل 
ياجماع الحاضرين وذلك استتادا 
لاحكام المادة رقم (؟) من النظام 
الاساسي للاتحاد. 

- قرر ماجلس الادارة انهاء عد السيد 
عيدالرحمن د يخش - مدرب 
الاتحاد ون اعتيارا من 
واخطار وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك.. 
كما تقرر مخاطبة كل من الاتحاد 
الدوي والاتحاد الانجليرزي 
للاسكواش لترشيح بعض المدريين من 
ذوي الكناءة والخبرة لتدريب 


طساسسرة مصسر تستسسسسىي عسسن المسدذرب 
وتضسع صلا نسة حول تمسر هاسسة السضان مسة 


القاهرة - من عبد الفضيل طه 
قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة 
الاستغناء عن خدمات الخبير 
البلغاري كروم تاسكموف الذي يشرف 
على الفريق . القومي فلوج لجال حت 

اجير على تقديم 

الاتحاد قبل أن ينتهي عدم 6 
بيوم ١0‏ مايو المقيل. 

وعلمت «الرأي العام» أن الهدف ص 
قبول استقالة الخيير البلغاري هو 
اا ل للمدريسين الوطنيين 


ا خلال الشهور الستة ا 
حيث أسيتم اختيار احدهم 
واعطاؤة فرصة الالتزام بالخطة التي 
وضعها الاتحاد للاستعداد لليطولات 

الدولية القادمة. 

من ناحية اخرى تقرر عقد اجتماع 
مشترك خلال الاسيوع المقبل بين 
اعضصاء اللجنة العليا للمنتخيات 
القومية برئاسة ناصف سليم مدير 
المنتخبات واللجنة العليا تلمدريين 
برئاسة احمد الجمال لناقشة الخطة 
الشاملة التي انتهى مجموعة كبيرة 
من الخيراء من وضعها لتنفيذها 
خلال الفترة من ؟١‏ ابريل الحالي 
وحتى اخر ديسمبر من هذا العام. 


تتضمن الخطة الاشتراك ين بطولة ٠‏ 


صدام حسين الدولية التي ستقا 
بيغداد في بونيو المقيل واشتراك 
الزمالك فق بطولة الاندية العربية 
بالمغرب ف النصف الثاني 5 اكتوير 
وبعدها أشتراك الفريق 
اليطولة العريية للمتتخبات ادق 
ستبدأ بالرياض يوم 4 نوفمير المقبل. 
وصرح ناصف سليم بان هذه الخطة 
مناقشتها بكافة تفاصيئلها 
وتوقيتاتها الزمتية قبل اعتمادها 
حتى يتم تتنفيذها حرفيا من قبل 
مدربي المنتخبات المصرية على 
كافة المراحل السنية. 
وقال انه نظرا لرفض الاتحادن العربسي 
لنكرة الطائرة تعديل مواعيد بطولتي 
الاندية والمتتخبات العريية فان هذه 
الخطة قد تضمنت تلاتة بدائل 
تتمكن مصرمن الاشتراك ف اليطولتين. 
اضاف ان اول هذه البدائل هو السماح 
للزمالك بالاستعائة بثلاثة فقط من 
لاعبيه الدوليين للاشتراك بهم يي 
بطولة الاندية وانضمام بقية الدوليين 
للمنتخب, وثانيها الفاء اشتراك 
الزمالك نهائيا في البطولة باعتبار ان 
اشتراك المنتخب له الاولوية عند 
تعارض اشتراك الزمالك مع موعد 
يطولة المتتاخيات وثانته اقامة 
معسكر مشترك لجميع لا المتتخب 
وفريق الزمالك بالمقرب اتذاء أقامة 
بطولة الاندية تم سفر بعثة المنتخب 
من المقرب الى السعودية مباشرة 
للاشتواك ف بطولة المنتخيات 
واشار الى أن تحديد يديل معين من 
هذه البدائل الثلاثة يتوقف 5 حد 
كبي على تعاون الزمالك مع رجال 
الاتحاد للوصول الى اتفاق نهائي. 
منع اشرف قاسم 
من السفرمع الزمالك 
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم عدم 
الموافقة على سفر اشرف قاسم لاعب 
الؤغالت مع فريقه الى يغداد خلال 
المقبل لاداء مباراة ودية مع 
قريق الشرطة العراقي ضمن 
الاحتطالات بعيد ميلاد الرئيس ا 
حسين وذلك ياعتباره موقوفا من 
اللعب الدولي سواء على المستوى 


الرسمي او الودي. 
كان الزمالك قد ارسل خطايا الى 
الاتحاد للحصول علي موافقة على 


سفر بعثة الفريق الى العراق الا ان 
الاتحاد وافق عسلى الطلب ودون 

ملحوظة في نهايةقرار الموافقة يان 
0 قاسم .لا يسمح له بالسفر لاته 





كع 
© ناصف سليم 


© فريق الترسانة 


اتحاد الكرة يمنع سفر اشرف قاسم مع الزمالك الى بغدال 


تقرر ايقاقه من قبل الاتحاد. 

اليوم الاهلي والترسانة 
تقام في الثانية بعد ظهر اليوم باستاد 
القاهرّة الدوليٍ مباراة كرة القدم 
الثادي الا الترسانة ف الا 
0 لبطولة اوري ا 
القدم. 
يسعى كل من الفريقين لتحقيق الفوز 
لقاء اليوم... فالاهلي يتطلع الى 
احتلال القمة ولدلك فهو يلعب 
مبارياته على انها مباريات كؤوس ولا 
بديل له عن الفوز يي كافة ميارياته.. 
اما الترسانة فهو يامل ف الحصول 
على النقاط الثلاث لتدعيع موقفقه 3 
منطقة الامان بعيدا عن صراع الهيوط 
يعد ان قدم مباراة طببة امام م المصري 
وفاز نيها بثلاثة امداق مقابل 
هدقين.. 
وقد انهى الفريقان استعدادهما 
الجاد تلقام آليوم حيث أدى قريق 
الترساتة مرائه امس الآول بملدبه 
بميت عقبة بعد الظهر بعد ان تعذر 
تدريبه بملعب المقاولون العرب تحت 
الاضواء الكاشفة لانشفاله بتدريب 
انزمالك الذي سيلعب غدا مع الاولسي 
تحت الاضواع ايضا. 
حضر المران جميع اللاعبين واستمر 
لمدة ساعة نسف تحت اشراط 
مدريهم محمد ايوالعر الذي صرح 
عتب انتهاء التدريب بان . الروج 
المعتوية للاعبىي مرتفعة جدا! 
خاصة بعد 0 الروح نلفريق التي 


ظهرت واضحة خلال مباراة المصري 
المافي بعد فترة التفكك 
انيار الي التي سادت الفريق ف الفترة 


0 أن جميع افراد الفريق الديهم 
العزم والاصرار على تقديم عرض طيب 
امام الاهلي وتحقيق نتيجة جيدة 
خاصة بعد ان وعدهم محمود كامل 
ياسين رئيس التادي يصرف مكافاة 
ضخمة خارج اللائحة ف حالة الفوز. 
والاهي 3055 تمام 
وعلى الجانب الاخر وني ملعب مختار 
التتش بالجزيرة أادى فريق النادي 
الاشلي تدريبه الاخير يملعيه استعداداً 
للباراة اليوم تحت اشراف ١‏ انور سلامة 
مدرب القريق الذي صرح يان الاهلي 
جاهز تماما لهذا اللقاء حيث بدأ 
الاستعداد له عقب انتهاء مياراة 
الذهاب مع يانج اقريكانز بدار السلام 
وواصل الاستعدادات بعد العودة الى 
القاهرة. 
وقال ان الجهاز الفتي للاهلي يعطي 
اهمية كببرة للقاء ياعتياره بداية 
الطريق نحو القمة التي تسع, 
للوصول اليها يعد أن دخل الدوري 
الممتاز مرحلته الآخيرة والحاسمة 
واصبح لا وقت حاليا لضياع اي نقطة. 
اضاف أن هذه المباراة أيضاً تعتبر 
بروقة نهائية للاهلي قيل لقاع العودة 
امام يانح افريكائز يوم ؟"؟ ابريل 
الحالي ولذلك فان الاشلي سيلعيها 
بكامل تنجوهسه. 





الم ويستعد لكا ءباحج افريكانئز 





رقع الاثقال يناقش 
الاستعداد لسيكول 
يعقد المكتب التنفيذي للاتحصاد 
المصري لرفع الاثقال اجتماعا هاما 
مسام اليوم برئاسة الدكتور حسن 
علاوي رئيس الاتحاد لمناقشة عد 
موضوعات هامة في مقدمتها 
استعدادات الفريق ان 0 
يي دورة سيكول الاولبية وات 
بمعسكر تدريبي يبورسعيد ع 
ألفترة من اا ا ةا 
يوليو المقيل ثم الاشتراك 
السيد تصير الدولية و؟ الى 
الثانية. 
كما يتاقش المكتب التنفيذي في 
اجتماعه صرف مكافات الفوز للفريق 
المصري الفائز يبطونة صدام حسين 


على الاشتراك ف 
الدولية المقررا متها انسانة ملق 
بنادي الزمائك خلال الفترة من ١7‏ 
الى ما يوليو المقبل حيث ستكون 
البعثة من ستة افراد برئاسة قوزي 
الخضري ومعه عزمصي الحجار ادازيا 
واريعة لاعيين هم عبد الناصر عدلوتي 
ولقثة 057 ك» وحماد مدبوي 
«6كت» | وخليل 


المنتخب الوطد 

- قرر مجلس ١‏ :دارة اعتماد محضر 
اجتماع الجمعية العمومية الستوية 
العادية للاتحاد والتى عقدت بمقر 
اللجنة الاولبية الكويتية يتاريخ 
865 وتقرر تعميمه على 
الاندية الرياضية. 

- قرر مجلس الادارة تكريم العاملين 
والمكئفين باللجان العامة بالبطولة 
الاسيوية الرايعة للاسكواش ف ميعاد 
سيحدد بالاجتماع القادم. 

- اعتمد مجلس الادارة التقرير المالي 
المقدم من امين الصندوق عن حركة 
الاتحاد المالية خلال الفترة من 
اام لامة١الى‏ ال/ا/ كاه .١‏ 

- اعتمد المجلس البيان الما لي الخاص 


يمصروفات وايرادات البطولة 
الاسبوية الرابعة للاسكواش والت 
أقيمت ف الكويت خلال القترة من ٠‏ 
الى ٠٠١‏ يناير .١56484‏ 

انفض الاجتماع ئِ تمام الساعة 
الثامنة مساء بتاريخه 





البلسارى 


المحلة يهزم النسيج ويتصدر ١‏ 


الدوري ...مؤقتا 


تصدر فريق غزل المحلة بطولة 
الدوري , اب لكرة القدم - مؤقتا - 
بعد نسيج حلوان بتلاتة 
أهداف 0 لا شيء في اللباراة التي 
اقيمت بينهما ياستاد غزل ١‏ 
احرز اهداف المحلة المشاقي واحمد 
والزقتاوى حيث ١‏ الشوط 
الاول يفوز الدحلة يهدف دا ققط. 
ورغم فوز المحلة الا إن جمهورها خرج 
غاضبا عقب انتهاء المباراة تظرا 
للعرض المتواضع الذي من قدمه القريق 


حيث كان 1 د احراز 
0 أكبر عدد من الاهدا 1 
5 0 ف ان داف لسري ايع 
احراز الهدف الاول يي الدقيقة الراد 


من بداية المباراة. 


سبورتنج يكرم...رواد التنس 
اقامت النجنة الرياضية ينادي 
سيورتنج السكتدري حفل تكريم 
للاعيي أفريق رواد التنس بالنادي 
الذين حققوا مراكز متقدمة ف بطولة 
الاسماعيلية لرواد اللعية التي أقيمت 


- مؤخرا بالاسماعيلية. كانت نتائج 


الفريق ف البطولة قد اسفرت عن فوز 
ممدوح زعزع بيطولة فوق "٠١‏ سنة 
ومحمد حنفي يبطولة فوق 5 سنة 


ونسيم مرتضي وقخري زكي بالمركز | 


يطولة الرجال 
حي 0ك ومدام الام بيطولة 
الزوجي المختلط 
اتحاد كرة اليد ييبحث شروط 
المدر ب الروسي 


يعقد مجلس ادارة الاتحاد المصري 
لكرة اليد اجتماعا هاما مسام غد 
الاثنين لبحت. عدة موضوعات مهمة في 
تها مناقشة شروط المدرب 
الروسي الجديد يوري كليموف لتولي 
تدريب الفريق القومي المصري الذي 
كان يتولى تدريب المنتحكب الروسى 
خلال الفترة من كزوا الى حنم 
اعير لمدة عام لالمانيا ا 
بالاضافة إلى مناقشة الاعتذار عن 
عدم تنظيم البطولة العربية للعية 
المقرر اقامتها قي اغسطس المقبل ف 
حالة عدم مواققة الاتحاد العري 
لليد على تاجيل موعد البطولة 


لانشغال يي الفريق المصر: 
بالامتحانات الفترة ألتي معي 
الاتحاد 0 .كما يتم أمناقشة 
احتجاج الاهلي الذي قدم ضد فوز 
الزمالك يبطولة تحت ١5‏ سنة لاتخاذ 
القرار النهائي الخاص يه. 

بالاضافة الى الموافقة على سثر الفريق 
القومي المصري الى العراق للاشتراك ي 


يطولة صدام حسين الدولية امقرر 

أقامتها ضمن احتفالات يغداد بعيد 

ميلاد الرئيس العراقي 

الاهلي المصري... 

والزمالك مع شبين الكوم في 
دورال ١‏ لكأس مصر 


أسفرت قرعة مياريات دور ال- 9١5‏ 
لبطولة كاس مصر لكرة القدم والتي 
أجرب يت امس خلال اجتصاع لجنة 
المسابقات باتحاد الكرة 13 لقاء 
المريخ مع الترسائة ونسيح حلوان 
الفاك م مباراة مي والحدية 
والصلب والبلاستيك مسع الشرقية 
للدخان بالبلاستيك والاتحاكد مع 
المحلة ا والاهليٍ مع 
المصري بالقاهرة 


الشمس يمصر 
الجديدة والمنيا مع المقاولون العرب 
يملعب المنيا., 





فونون بقاضي «بوسمان» 


عق لأعب نادرى اياكس الهولندي وهداق بلاده جون بوسما 
امام القضاء الَرتستي على أثر الدعوى التي اقامها ضده نادي 
طولون الفرسي متهما اللاعب بالاخلال بالعقد الذي ثم 
توقيعه. مع .مدير اعماله. ينتقل بموجيه يوسمان ن لعب ئ 
.ضفوف طولون من.الموضم.القادم لمدة 2 اعوام, : 
بوسمان انكر الإتقاق واوضح أنه كلف مدير اعماله بالتفاوش 
المتحدتث ياسم نادي طولون أن القانون الهونندي يعتبر العقد . 
شرعيا وقاتونيا عرد بعل عن يتان 07 
ية الموة 

مدير اعمال يمان قيض مبلخ ٠١١‏ الف دولار مقدم العقد 
والقضية يحسمها القضاء خلال ايام1 





















































6 لال ا ا ل 






«الاتتين» على حلقة نادي 
الصلييخات وتصتمر يومي 
الثلاثاء والاريعاء حيث تقام 
تزالات الدور النهائي يوم الاريعاء 
المقيل ١؟‏ الجاريء ويشارت في 
هذه البطولة اندية القادسية - 
العربي - السامية - كاظمة - 
جني - الجهراء - الصليبخات - 
خيطان وسيتم توزيع الكاس 
واللدروع على الاندية “الفاكزة 
بالمراكز الثلاثة الاولى, كذلك 
الميداليات على اللاعيين القائزين 
بالمراكز الثلاثة الاولى كما سيتم 


برعاية الشيخ ميارك جاير 0 
الصياح رئيس اتحاد الملا 
وعضو اللجتة التنفيذية بالاتحاد 
الدول للملاكمة تيدأ اليوم 
: البطوأ الرمضادية السادسة عل 
كاس 7 جابر العلي الصيا 
1 ا اك واي 
ستقام 5 المدة 
لي ا مط على حل 
نادي الصلييخات» 'وسيجري 
الكشفٌ ١‏ 1 لجميع 
اللاعيين المشاركين في اليطولة من 
الساعة التالثة حتى الخامسة 


|| مسسام [ يصالة الملاكمة 






| بالتنادي العربي. كما ستجري تسليم كاس التفوق العام للاتحاد 1 
القرعة بحضور مندوي الاندية الى التادي الحاصل المركز 1 
الساعة الثامتة والت الآول في التقاط لمسابقات 6 
اليوم بمقر الاتحاد ل ويطولات الاتحاد للموسم /84/41 1 و»* 
|| وستيدأ نزالات الدور التمهيدي وذلك عقب انتهاء نزالات الدور 01 
الساعة التاسعة مساء فد النهائي. بوكو 
أي ٠‏ 
شه 


بالبطولة العربية 

تلقى الاتحاد العام السوداني 
لكرة القدم خطابا من نادي الهلال 
يطلب فيه عقد اجتماع عاجل 
لبحث مسالة اشتراك الهلال 
البطولة العربية. وقد اكد سكرتير 
الاتحاد فيصل محمود بانه ثم 
اختيار نادي المريخ ممثلاً 
للسودان في هذه البطودة. 
لاعب الهلال ينسحب 

من الانتخابات 
اكد لاعب السودان الدولي وكايتن 
الهلال النقر يانه لن 
يرشح انفسه الانتخابات 

الهلال الجديد وقال ااته 
سيعلن ن وقت لاحق عن كل 
الاسباب ادت الى انسحايه من 





الاتتخايات. 8 
الموردة يتمسك باقامة . الحداوي لاعب سانت اتيان والمغرب يمر من مداقع 1 باتيستون 5 
3 ا يبهزيمة قاسية مساء ١‏ 33 
لقاته ا الال امام سائت اتيان صفر اج 3 مطلع سيوع ال 9 فوقق رصيده عت 
ع نقطة مقايل 8؟ لسانت أت أن و 0 المبارأة 6 الف متفرج وسجل 


الاهداف تيبو وغاراند وهاون ف الدقائق 3 و6" وملا . وقد شارك 

صفوف موناكو نجماه الاجنبيان مارك هاتيني وغلين هاديل وقد فشلا ليامتت 
تحسين النتيجة في حين اهدر مهاجم الفريق يوسف فوفانا اكثر من فرصة 1 
خطرة » ويهذه النتيجة يصبح ترتيب فرق اليطولة على الصورة التالية : وتان 
موناكو فق الصدارة يرصيد 5 تقطة من 1١‏ مباراة يليه بوردو برصيد 9 - 
داه عن ١؟‏ حبار ثم راصيتج بازيض يرصيد /1] نقطة انه ايان 0 
تقطة ومارسيل 0 نقطة 


السودان واصر على " 
اقامة المباراة ف استاد الخرطوم 
الدول. 


.اتحاد السباحة يستنكر 
حادث اختطاف الطائرة 8 واه 7 و 3 
لاي القساضي يفنوز ببسطواسة التحسوى ... . 
الاتحصاد 5 كتاب 84 34 . حة اللحد 
بعث الاتحاد_الكويتي كتاي لجمعية المعند سين الكو يتية للتنس . 
امير البلاد المفدى الشيخ جابر فازالمهئدس القا لة التحدى للتنس الارضي التي نطمتها جمعية ٠ ١‏ 
الع الي الطائرة لين كوي ف ريق ال كاب 1 انفرصة لمشاركة كل[ | - 
الكوية 1 يرية) وا 20 الكستويات مما ساهم ف اشترآك عدد كبير من اللاعيين المهندسين والضيوف.. - 
انوا بريثة بداخلها 8 ء وقد استمرت اليطولة ثمانية ايام واخنتمت مساء الجمعة اول امس واسفرت عن 
لد ا د الكويتي . فوز القاضي بالمركز الاول وفاروق قبائي بالمركز الثاني وخليل فضة بالمركز 
السباحة بكل تبات الى جانب قداد ١‏ الثالث وزكريا عيدالرحيم بالمركز الرايع. . وقد حضر النهاثيات جمهود كبيد من 
الحكومة الحكيم والعادل لخدم )| الاعضاء والضيوف وتم ف النهاية توزيع الدروع التذكارية المقدمة من الجمعية 


' الدغاد 0 00 على الفائزين بواسطةاً لجنة النادي تر ف الرياضي النشط الحويني. 








بسي اذلت الرحمن الرعي 


إبيسققى 
الدتمار العام ناماه الْمَلسطِنيتَ “يع الأمريس * 
ام ف ا ل 
واكشتات وا ى ماهير امنا المربية . الْمّام_البطل . 


خليل الوزدر ”| بوجهاد" 


ناب السَايم_الهام لمتران الثورة العنسوطيينية عض الههزة المرإزية ش 
وكة لتر الوط ي القسطيي * فج ١‏ الي اغمَالَه يرالقس 
الصرب نيد في توضس يتامع 75/11 1444م | 
وماد مأ السَري رالطل إنديئعلة ني لنا دمي الأثيال . 
تريرالك عاق ا مذي في ها الرررب صى عَمَيى المورة ونير 
المحسمردقّيام الردلة الوطنيةَ ا مَمَلةَ على الاب الوطني الؤلسطينى 
هزامستمض درا عن بيع رصَبول التعائيي في مقر ابرئراو 
بعرتشييع مان السرير الى مثواء الرفير ١‏ 























0 يلعب حارس المرمى الالمانتي 
المعروق هارالك شوماخر 
ا اوقف عن اللعب دوليا مدى 
الحياة العام الماضي يسيب كتابه 
«صائفرة براي المياراة 
الدولية التى ستقا 2 ابريل 
6 اماي 
ايطاليا والمانيا الفربية اللدين 
خاضا المباراة النهائية لكاس 





العالم الم فق اسبانيا وانتهت 
لمصلحة ١‏ يا ثاارا. 

وقال مدرب شالكة وهو الفريق 
الذي انضم اليه شوماخر بعد 


استيعادهة من نادي كولن او 
شوماخر لن يشارت ف المباراة 
المأكور لكي لا يتعرض للاصابة. 






اعادة نهاني كسأس جر عاماه 















ق المقابل فان عددا من اللاعبين 
المعتزلين سيشاركون إن المباراة من 
أمثتال ديئو زوف ف وياولو روسي 
وكارل هايتز روه 


وقع لاعبي كرة السلة المحترف 
تشارلز اوكلي عقدا جديدا مع 


ناديه شيكاغو بولز وصار عضوا 3 
نادي اصحاب الملايين. 


اذ بلقت قيمة العقد ١‏ 
«الذي يتصدر لائحة ُّ س2 
متابعي الكرات او الريياوتدرز قِ 
الدوري الاميركي للمحصرفين» 
ويين ناديه " ملايين دولار لمدة 4 
سنوات. 


على صعيد اخر يتصدر لاعب فريق 
واشنطن لوتس موزس مالون 
ترتيب اللاعبين الذين احرزوا اكبر 
عدد من النقاط من الرميات الحرة 
قي الموسم الحالي بتسجيله 611 
0 سبق للاعب تفسه ان 
"ا انقطة فق اموه 

1645 ولاا1 ع الموس 
0 حين كان يلعب مع فريق 
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز. 





27 22 


سسا تست أى لاعسب لا يفهم خسطتي وأواسهم 





0 فسالسطج السنصسيمسة ومساجسد عسسسة الله 


و عجاق: 


مصدر مسؤول بالاتحساد 
« 1 0 لكرة القدم: إن هناك 
دراسات ومفاوضات مستمرة 
تول مهمة تدريب المنتخب السعود 
مؤخرا ليعود بالاغراء الكبير الذي 
لقلهه من الالجاد السعودي لكرة ال 
ومبلغ للف دور بوميا مع سيا 
دولار ا 
5 احم لم مايا من اجل 
رفع مستوى المتتخب السعودي 
للمحافظة على بطولة كاس لمم آسياً 
الت قاذ يهم ستناقورة 4 
وذ اق المتتخب السعودي 
حرو بطولة تاس الخلي الس 
اقيمت بالرياض الشهر انا 
حيث أحرز المركؤ الثانت لتضيع آمالّ 








تتمنى 
ولو لمرة واحدة..! 

. ٍ اجتماع الاتحاد السعودي مع 
٠‏ كاأرلوس اليرتو وضع المدرب عدة 
. تصورات ومواضيع اجبارية حيت 








5 0 يتطلب موقفا قويا وجريئاء 
لن يكون مثل زميله زاجائو الذي و 
357 0 تدريب المنتخب السعودي 
فل في تحانيق نتائج جيدة في بطولة 


الس 
كؤيتية بيذلا أبوراس أعطى كل ما لديه 


وأكد كارلوس البرتو:ان عمر بوراس 

مدرب قريق الهلا والمتتخب 
اب سخ" السعودي «سايقام قد أعطى كل ما 
٠“ 3‏ لديه مع أنه است 
المنتكب السعودي قبل شهر من بداية 
' بطولة الخليج التاسعة وأبعد الكثير 
د من اللاعبين: يي فترة زمنية قصيرة 
ده ونجح في تطويسر مستوى المنتخب 
' السعودي ولكنه بسبب قصر الفترة لم 
+ يستطع أن يكمل خططه: وهنا شدد 







© ييل هاتزليك واكيم اولاجون. 








المدرب البرازيلي كارلوس اليرتو الذي 





كارلوس اليرتو على أنه كن يكون مثل 
عمر بوراس أو زميله زاجالو .. وقال: 


كثيرا حول صالح النعيمة وماجد 
عبدالله» بسيب تدني مستوى صالح 
التعيمة ف مباريات يطولة كاس 
الخليح التاسعة وكانت مصدر خطورة 
على مرمى السعودية لتياطثه وفلة 
لياقته اليدنية مع كبر سنه .. أما 
ماجد عيدالله فقد أكد أنه لاعب جيد 
ويشكل خطورة يالغقة على مرمصى 
الخصم بفضل اجادته ف الالعاب 
العالية وحسن المراوغة ونوه كارلوس 
البرتو بان الكرة البرازيلية التي 
تعتمد على اللعبات القصيرة السريعة 
وليست على الكرات العالية .. ولهذا 
لاي لاعب با 

طالما اراد المنتخب السعودي 

الحفاظ على يطولة كاس أمم اسيا. 


لن أخاف من منتخب الامارات 

لانني شكلته بنفسي 
هذا وقد أشاد كارلوس البرتو 
بالمستوى الرفيع للمتتخب الاماراتي 
لكرة القدم واذي .استطاع ان يحرز” 
المركز الثاني في يطولة الخليج 
التاسعة للم الثاتية كما أنه 
استطاع أن يتاهل لنهائيات كاس 0 
آسيا الات 


أعرف ميت 5 ص وضعفه. 
ل م وأعرن تله قو وضعت: 
الريك لديز كدي 





© منتخب الامارات لن آخشاه 


المنتخب الكويتي سيمر بسنين 

عجاف والعراق سيتاهل 
لنهائيات كاس العالم 

أما عن المنتخب الكويتي قال اته الان 

2 مرحلة يتاع وه وهده المرحلة 


بطولة السلة الاميركي كية 


واصل فريق لوس اتجلوس ليكرز 
هيبته ف بطولة السلة الوطنية 
الاميركية والتي يحمل لقبها يعد فوزه 
على نادي فونيكس صن بنتيجة 
121 وقد اجاد من صفوف 
الليكرز كل من كريم عيدالجيار 
وماحيك جونسون ويايرون سكوت 
واسقرت يقية مباريات البطولة التي 
اقيمت امس عن النتائج ا : 
قوز فريق كليفلائد على يود 
سيلتيك بينتيجة 9/١1٠١‏ واج 
من اقوى مقاجات الامس ورهم 
مشاركتة لاري ببرد ودائي ايت 
وديرك مينفيلد ضمن صفوف سيلتيك 
الا ان فريق كليفلائد تقوق لعيا 
ونتيجة بسبب جهود نجميه لاري 
نانسي وبراد دوتيري ويفارق نقطة 
واحدة وحقق نادي شيكاغو بولز قوزم 
الثاني خلال 75 ساعة يفوزه على 
نادي تيو وكانت تتيجة 
المياراة ٠‏ ألقة وفاز قريق اتلانتا 
شاوكس على نادي فيلادلفيا 
1٠١١/1١‏ وقد شارك ف صفوف 
اتلانتا كل من رولينز ورائدي ويتمان 
ودومنيك ويلكنز وكيفين ويلز ويفارق 
3 يترويت على 
نادي ميلواكي يوكس ل وقدم 
فريق واشنطن بولتس عرضا جيدا 
على نادي نيويورك 51/٠١5‏ وقاز 
سان انطونيو على ساكرامنتو ينتيجة 
65 كما فاز فريق دتيفر 
نيجتس على هيوستون روكتس 
0/1 كما از فريق يورتلائد 
ترايل بلازر على نادي جولدت ستات 








ل 
00 
© صالح التعيمة هبط مستواه 





تحتاج لعدة سنوات, ولن يستطيع أن 

ينافس على أي بطولة لعدم وجود 

التكوين الشامل والتخطيط. 

واكد كارنوس اليرتو لاكثر من مرة بأنه 
يكن هناك أي اتصال بينه وبين 

الاتحاد الكويتي لكرة القدم الايام 


الماضية د 00 تدريب المنتخب 


ان فوز البيكرز على فسونيكس .. وكلبفلائد على بوسطن سيلنيك 


بنتيجة ١١5/1519‏ وفي اخر مياريات 
البطولة التي اقيمت أمس فاز فريق 
سياتيل على دالاس مافريكس ينتيجة 
00 


كرة القدم الاميركية 


ومن ناحية اخرى اسفرت مباريات 
الامس والت 


ٍِ لاشيء وفوز 
مونتريال على قيلادلفيا بست اهداف 
مقابل اريعة وفوز نيويورك على ست 
لويس يثلاتة اهداف مقايل لاشيء 
وفوز ريدز على هيوستون ياربعة 
اهداف مقايل هدفين : وفوز لوس 
انجلوس على اتلانتا بثلاتة أهداف 
مقابل هدفين و3 وق اخر مياريات 
المجموعة الوطنية فاز فريق سان 
قرانسيسكو على سان دييحو بثمائية 
أهداف مقابل ثلاثة وق المجموعة 
الاميركية فاز فريق تكساس على 
بوسطن يثلاثة أهداف مقايل هدفين 
وقاز فريق تيويورك على ميلواكي 
بسبعة أهداف مقابل هدف واحد وفوز 
فريق كليفلاند على يالتمورس بثلاتة 
اهداف مقايل هدفين ف المباراة التي 
اقيمت على ملعب كليقلاتد كما فار 
فريق كاليفورنيا اتجيليز يي المباراق 
التيو أقيمت على متعبه على نادي 
أتيل مارينر بخمسة اهداف مقابل 
تلاثة وار شية اهو وايت على اوكلاند 
باحدى عشر هدفا مقايل ثلاتة . 














قال مسؤولو فريق بايرن ميوتيخ 
الالماني الغربي انهم على استعداد 
للطلب من الاتحاد الاوروبي لكرة 
القدم التدخل لحل الازمة بين 
ناديهم ويين نادي دف ا 
والتي تتتركز حول اللاعب 
الجزائري رايح مادجر. 

وكان نائب رئيس بورتو غعلبيرمي 
اغويار اكد الخميس الما 
العقد بين مادجر وبايرن الذي وق 


بساسرن ميسونيسخ عسازم على 
انضوسام محاذجسر الى صضوفسه 





ف ديسمبر الماضي والبالغة قيمته 
6 ملايين مارك غير ساري المقمول 
لانه لا يزال يحتاج الى موافقة 
يورتو كما تتص عليه الاتظمة 
الدولية. 

ويامل المسؤولون في النادي 
الالمانى الغقريى متاقشة الموضوع 
نهائيا مع رئيس نادي بورتو 
خورخي دا كوستا خلال الاسيوع 
او الاسبوعين الماضيين. 






© منتخب العراق سيتاهل لنهائيات كاس العالم 


الكويتي. اذا كانت هناك 
اتصالات امي 1 لن أوافق على العودة 
للكويت مرة اخرى, ولم يكشف عن 
السيب..! 

واشار كا رلوس اليرتو مدرب المتتخب 
السعودي يانه سيواحجصسه منتخيا 
واحصدا في الخليج وهو المنتخب 


© صراع على السلة بين مينفيلد ونانسي 


العراقي الذي يعتير من أفضل 
امتتخبات الخليجية وأكترها خطورة 
وخبرة, وأكد كارلوس اليرتو أن 
المنتخب العراقي لديه جميع 
الامكانيات التي تؤهله للوصول 
لنهائيات كاس العالم المقبلة التي 
ستقام بايطاليا سنة 1997 








تأهل فريق لجع سي 
الارجنتيني ١‏ ور الناني من 
كاس السوير المخصصة للاندية 
الفائزة بكاس ابطال اندية اميركا 
الجنوبية لكرة القدم الممروقة 
باسع ليبرتا وريس 2 فوزه أمس 
الآول على بيتارول يطل 
الاوروغواي ٠‏ /صفر في أياب الدور 
الآول للمجموعة الرابعة. 
وسجل راؤل اسبيندولا وسرجيو 
باتيستا هدئ المباراة في الدقيقتين 
٠>*واكم.‏ 
وسينعب ارجنتيتوس الذي كان 
خسر مباراة الذهاب صفر/١‏ يوم 


«رالراي العام» - ليده العدد 606/ام 


نسوز ارجنتينسوس جسونيسورز على 
بينسارول في كأس اميسركا اللاتينية 


































© باتيستا 

مارس الحالي في مونتقيديو في 
الدور ريع النهائي ضد فريقٌ 
كروتيرو البرازيلي بطل المجموعة 


00 - تنب مار 
ومفسيسل بسنسقظسام السدؤرى نسي السلطنسة 


شغلت قضصية ج فيتوريو الانتياه 
ف الوسط الرياضي العماني : يعدما 
أعلن المدرب عدة مرات انه 
بأي قرار يفيد انهاء عقده والمدشش 
أنه اشار مؤخرا الى انه مازال مدريا 
للمتتخب الاول .. قي الوقت الذي تم 
تكليف هيدرجوت وفتحي نصير لتوي 
المهمة يعد العودة من الرياض بيومين 
فقط . وقد وضع سعيد بن تاصر 
الخصيبي رئيس الاتحادل العماني 
لكرة القدم حدا لهذه المسالة التي 
اتارت جانيا كييرا من الراتي العام . 
وقال ان جورج سيغادر مسقط خلال 
الايام القليلة القادمة . وهو يعلم 
تماما القرار الذي اتخذه مجلس 
الادارة بعد العودة من بطولة كاس 
الخليج . واضاف الخصيبي :لا ادري 
سبيا لكل ما اتير .. لقد اوضحنا كل 
شيء بكل صراحة , وليس ذنينا ان 
تتثاول بعض الصحف القضية بكلمات 
غير حضارية بالمرة .. وقال : ان 
جورج اثار اكثر من مرة .. اوجاء على 
. اته لم يبلغ بالقرار .. 
وحقيقة * الامر ان احمد ين محفوظ 
رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الت 
به بعد اجتماع مجلس ادارة الاتحاد 
وابلغه بان الاتحاد لن يجدد العقد . 
واكد الخصيبي : ان الموقف 8 
يحتمل .. ونحن اذ نشكر جورج 
فيتوريو على ما قدم .. فائنا نتمنى 
التوفيق لنجهاز ألفني الجديد 
هيدرجوت وفتحي نصير , الذي وضع 
خطة متكاملة تنيع من واقع الكرة 
0 وسيتم تنقيذ الخطة 
مين , تنتهي بانتهاء بطولة كاس 
2 العاشرة بالكويت. وقال 
الخصيبي : أن الخطة التي يتم 





© سعيد ين تاصر الخصيبي 


وضعها لا ترتبط بالمنتخبات الوطنية 
. وانما يكل قطاع اللعبة . 
ك1 بعد دراستها بموضوعية الى 
وزير التربية والتعليم والشياب 
لاعتمادها واقرارها لبدء العمل بها 
وسيكون ذلك قريبا ؛ وازاح رئيس 
اتحاد كرة القدم الستار عن قضية 
الدوري ونظامه ف الموسم اللقبل وكال وقال 
ان هناك تصورا بتعديل 
المسابقات ليكون الدوري ا 
تم يصعد الاوائل الى المرحلة الثانية 
التي تقام ٍِ تلات مجموعات . وقال 
أن اقرار نظام الدوري لا 

يمك شد بعيدا عن الاندية لانها 

هي التي ستلعب وعليه ستقوم يعد 
دراسة المشروع يدقة يطرحه على 
الاندية , 





استعدادا لكاس العالم: 


149 لاعسبسا المسستسقب الوه افى 


اختار الجهاز الفد للفريقٍ القووع 
السوداني لكرة ال 3 
استعدادا لملاقاة فريق اللجولا اولى 
تصفيات كاس العالم التي ستجرى ني 
مايو المقبل. 

واللاعبون هم: حامد بريمة, شنان. 
حسن الطيب؛ الشاذلي؛ عبود - 
لحراسة المرمى. وجمال عيدا 
ايراهيم , عطاء عاطف القوز, مجدي 
طارق, تنجاء الثعلب: ومحيسي 
عبدالجبار ياسر, الطاهر مالك, 


عبدالجليل التاج - لخط الدفاع, 
وجمال ابو عنجة: بدر الدين, سكسك, 
صبحي, كندوره, متجستو, العوني. 


عصمت: عصام عَبَانن احد حسن حاصدل, 
يلاتيني. فارس مله, محمود العطال. 
الزين > لخط الوسط ووليد اسامة 
التغر, الريج مصطفىي: جمال كدوس., 
الدحيش» سانتو, عاطف, جاجارين» 
ابو ورقة. برشم, حسن مصطقى» 
مجدي. كدوده حستوة, الهادي, 
بريش - لخط الهجوم. 


السيسوم مساكستسرو والسد سرج 


قْ المرحلة الرابعة من دورة مدريد 
الدولية الاسبانية فاز السويدني كنت 
كارلسون على الارجنتيني ادواردو 
ماسي 1 نهنا والارجنتيني 
ادواردو مانشيني على الاسترالي كارل 
ليمبر 1/107" وه 07 ١/69‏ والالماني 
الغربي ماركوس راكيل على الاسباني 
سرجيو كازال 4/5 7/59 . 

ومن ناحية اخرى احرزت الاميركية 
بيتي فاندايك بطولة دورة طوكيو 
الدولية نفثة السيدات بعد فوزها ف 
المباراة النهائية على مواطنتها 
ستيفاتي ري 7/5 و/ا/ه ونانتا /11 
الف دولار و* - 86 دولار على التوالي . 

وتقام بعد ظهر اليوم مياراة الدور 
النهائي لفئة الرجال حيتث يلعب 
السويدي ستيفان ادبرغ المضئف اول 
ضد الاميركي جون ماكثرو سايعا . 





ضادى التصديف والشسراع يفوز ببسطولة كسولنت 


احتل نادي التجديف والشرا 
الرياضي الكويتي المركز الاول لبطولة 
كولنت الخاصة للقوارب الشراعية 
والتى اختتمت الليلة الماضية 
يجمعية كير بنادي الفحيحيل التابع 
للمشروغات السيااحية. 

وحصل نادي التجديف والشراع 
الكويتي على جميع المراكز الاو قي 
جميع اصناف القوارب الشراعية 
المتساركة في السياق وهي «ليزر 
وكاسترول و-29». 

وشارك ف اليطولة * فرق شراع 
فريق جمعية كبر والنادي البحري 
الرياضي الكويتي ونادي التحديف 
والشراع الرياضي الكويتي 

وقد كان ترديب الركز الأول للسياق في 
الاصناف المختنفة كالتالي: 

© قارب الكاسترول - الاول قارب 
نادي التجديف والشراع الرياضي 
الكويتي بقيادة محمد وناصر 
الحمدانة 

© قارب 51/٠0‏ - الاول قارب نادي 
التجديف والشراع الرياضي بقيادة 
واشد سليمان الخطاف وعبداللطيف 
ل 
٠.‏ تار الليزر - الاول قارب تادي 
التجديف والشراع الرياضي الكويتي 
يقيادة سا حسن الفهد. 
وكاتت النتبجه العسامة للبصولة 
لجصيع الاصئاف المشاركة كالتالي: 


© المركز الاول - نادتي التجديف 
والشراع الرياضي الكعويتي وحصل 
عليه كل من راشد سليمانْ الخطاف 
وعبدانلطيف البلوشي, 

© المركز الثاني - انادي التجديف 
والشراع الرياضي الكويتي وحصل 
عليه كل من اللاعبين محمد الحمدان 
.- تاصر الحمدان. 

© المركز الثالت - جمعية كبر - 
اللاعب باتريك وابنته. 





الفيفا يغرم ايفرتون 
التشيني "/ الف دولار 
قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم 
«القيفا» تغريم نادي ايفرتون 
التشيلي 7 الف دولار كتعويض 


لتادي اطلس المكسيكى بسبب 
اخلاله بشروط العقد د 


انتقال المهاجم ايفو ياساي. وكان 
باساي قد ثم بيعه الى فريق 


ستاندارد ريمق الفرنسي ئ يوليو 
/ا مقابل ٠ ٠‏ 0 الف دولار. واعلن 
اتحاد الكرة التشيلي امس الاول 
بان الفيفا رفح قيمة التعويض بعد 
أن تقدم نادي اطلس باستثتاف 
حول القرار السابق وقدره 
ألف دولار. 














8 تقام اليوم مباريات الا 


٠‏ وبرثلولة يستضيف سوسيدات 


الثالتب 
تقاع ال بطولة الدوري الاسباتي 
١‏ لكرة القدم حيث يلحب ريال صدريد 


يستضيف نادي برشلونة القائز 
بيطولة كأس اسبائيا في يداية الشهر 
الجاري فريق ريال سوسيدات المتريع 


٠‏ المتصدر ماراة قوية خارع ارضة مد قي المركز الثاتي الذي ينافس بقوة 
سيلتا فيخو القابع في المركز لاعتلاء صدارة قائمة ألفرق المشاركة 

8 الخامس ق قاد قائمة الفرق المشاركة فى يي البطولات. وسوف يشارك ضمن 
البطولة. وفيما_يلي برنامج يقية صفوف برشلونة الاتكليزي جاري 
مباريات البطولة على ملعب اتليئكو لينكر هداف كاس العالم الاخيرة 
مدريد: وكدلك الالماني الغربي برئد شوستر 
2 يق اتليتكو مع لاس بالماس, رغم خلافاته المستمرة مع رئيس 

4 حل اليتكو المباراة وهو ف برج النادي نونيز الذي كان قد ا اعرب عن 















مدريد. العدو الاكير لبرشلونة. 





53 2 خاصة بعد استقالة مدرب 
1 تى شوستر وقال فيه انه عازم عان 


عدم رهام للتصريح الذي اذلى به 


الرحيل من يرشلوئة مع نهاية هذا 
الموسم والاتضمام لصفوف تادي ريال 





للمؤتمر 1 لكشفي 
الذي تستضيا 
الامارات العربية المتحدة 


1 الكامن 
العربي ال دولة 
الفجرة 
ثالث من 





اصدرت جمعية كشافة البحرين 
الرسائة الاعلامية الاولى للتعريف 
بالمؤتمر. وكانت اللحتة العليا * 
المنظمة للمؤتمر العربي الكشفقي 
قد اتخنت قرارا يخ اجتماعها 
الاول ياصدار نشرة اعلامية كل 
شهرين الى السدول الاعضاء 





استعاد واتفورد شيئا من ألثقة 
للبقاء ضمن اندية الدرجة الاولى 
بعد قورّه مساء امس الاول على 
الارسنال على ارض الاخير بهدف 
مقابل لا شيء. وقد رفع واتفورد 
رصيده الى ٠١‏ نقطة وهو يحتل 
المركزال ١‏ ؟ في اللائحة :التي تضم 
0١‏ فريقا, أما رصيد الارسئال 
فوقف عند 21 نقطة ف المركز 
السادس 

ومن المعروف ان ليفريول مازال 
متربعا على الصدارة يرصيد ١م‏ 
نقطة يليه مانشستر يونايتيد 
يرصيد 594 نقطة ثم كوينز بارك 
رانجرزي المركز الثالت يرصيد 50 
نقطة ثم ايفرتون. فتوتتغهام 
فورست, اما فرق المؤخره فيحتل 
اكسفورد ذيل القائمة يرصيد 7٠‏ 
نقطة, ويسبقه بفارق الاهداف 


تصفيات كأس أمم آسيا التاسعة لكرة القدم 





مبيغيسسل سير يسسرا: اذا مسسا أردنسا التأمسل 
فعليسا الخصسو ل علسى »7١‏ نقساط ولسن ند اسع 


رسالة كوالا ليور 


لن ندافع ولن نغير من طريقتنا في 
الاداء | التي لعبنا بها جميع المباريات 
السابقة يهذه الكلمات بدأ ميغيل 
بيريرا مدرب المنتخب الوطني لكرة 
القدم تصريحه قائلا: ان حالة فريقنا 
جيدة أنياسا لانه فريق جديد يضم 
وجوها جديدة انضمت حدينا للفريق. 
واضاف من بداية التصسفيات قلت 
للاعبين اذا ما اردنا التأهل فعلينا 
الحصول على ,/!» تقاط لذلك قانتي 


سأاسعى للحصول على تقاط 
وهذا لا يتم بالدفاع وائما ياتي نتيجة 
الهجوم والضغط كما فعلنا في 


المباريات السابقة ويبقى التونيق من 
عند الله وقال في مباراتنا الاخيرة مع 
باكستان لعينا بأسلوب ضاغط لاحراز 
الاصداف الا أن الحكم السيىء 
والارضية الاسوأ حالت دون تسجيل 
نسية عالية من الاهداف وقال ائني 
استبدلت راشد بديح رغبة فق زيادة 
الهجوم حيث اشركت عدنان احمد 
كمهاجم رابع يمكن الاستفادة منه يي 
زيادة الضغط وبالنسبة للتغيير يكون 
دائما حسب مجرى المباراة وحسب 
حاجة الفريق فمثلا ف مياراة 
الياكستان لعب مؤيد مباراة كيبرة 

الشوط الاول وكان مراقيا 
وتحرك فاردت استبداسه فين 
نهاية الشوط الثاني خشية الاصابة 
ولكن ما حصل ان ثواف جديد تعرض 
لاصابة خفيفة حالت دون تكملته 
للمياراة فأشركت فجرتي وعلى العموم 
فانا جدا من اداء اللاعيين. 
فٍِ الختام قال ميغيل انه يصعب 
الاحكم على مستوى الفرق من الناحية 
الفنية لان المطر وارضية ال ملعب المبتلة 
تعطي الفرصة للفرق المشاركة 
لاظهار مستوياتها الفنية نتيجة 
المطر الغزير. 

الكويت وماليزيا 


رفض وفد الكويت تغبير موعد مياراة 
الكويت وماليزيا التي من المقرر 
اقامتها في تمام الساعة التاسعة 
والنصف من مساء غد وذلك في 
الاجتماع الذي عقد صياح أمس للدراع 
الفرق المشاركة يحضور اعضاء 
اللجنة المنظمة العليا ومثل الكويت في 
الاجتماع اسد تقى اداري المنتخب 
الوطني وحسين عاشور مدير الفريق 
حيث اعتمد وفد الكويت فى رفضه بان 
موعد المباراة مقرر من قبل وقت كاف 
ومعتمد من قبل الج وليس هتاك 
اي داع للتغيير هذا وقد تحدث اعضاء 
وفد الكويت و ايدوا اعترات 
واستياءهم من حكم مياراة الكويت 
وياكستان وضعف شخصيته فق الملعب 
والقرارات العكسية التى اتخذها 
باد ضاق الى إعزارة على اكامة المياراة 
يِ وقت كانت فيه ارضية حدم 
تساعد وكان بامكانه تأجيلها تصف 

ساعة حتى تمتص ارض الملعب المياه. 


اليوم راحة 

لجميع الفرق 
سيكون ايوم الا الاحد يوم راحة لجميع 
الفرق المشاركة بالتصفيات حيث 


ستقام سسا غد مباراتان الاولى بين 
اليابان وياكستان والثانية بين الكويت 
وماليزيا. 





ار 
© الدكتور محمد سالم يعالج مؤيد الحداد 
مديرالفريق الباكستاني: 

الحكم كان سيثا 
قال مدير الفريق الباكستاني ان حكم 
مياراة الكويت وياكستان كان سيئا 
وطلب تثيبيت ذلك يي محفر اجتماع 
مدراء الفرق الذي عقد صياح امس 
حيث ابدى اعتراضه على الحكم قائلا 
كان الاجدر با تأجيل بداية 
المباراة نصف ساعة 3 أرضية 
الملعب امتصاص المياه حيث لم يسيق يسيق 
ان جرت مباراة يهذا الجو الذي عرض 
حياة اللا ن للخطر 
الصواعق والبرق ولولا ستر الله تحدثت 
ما لا تحمد عقباه نتيجة خطا هذا 
الحكم. واضاف لقد كان 1 ضعيف 
الشخصية وانا لا اظلمه أذا قلت لقد 
تجنى على الفريق الكويتي يركلتي 
جزاء. هذا وقد حضر الاجتماع رستم 
باقر رئيس لجنة الحكام بالتصفيات 
الذي استمع الى كل هذه الملاحظات 
ودوتها ... 
هذا وايد مدرب القريق الياكستاني 
الالماتي الجنسية ما قاله مدير فريقة 
وقال طوال حياتي ف الملاعب كلاعب 
محترف ومدرب لم آر مياراة تلعب في 
بركة من المياه مثل مياراة امس فق 
كانت اقرب الى كرة الماء من كرة القدم 
وكان اجدر بالحكم التاجيل. 
مبارك مرزوق: 

فريقنا سيسعى للفوز 

أعرب اللاعب مبارك مرزوق ظهير 


الاحادالسيوي لاصلافز ١‏ 8 
10 وق26 0م85 موثمة ”2 


بيان 


اسرة الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية ِ 
الكويت تستتكر وتشجب عملية اختطاف الطائر: 
الكويتية وتؤيد موقف حكومة الكويت الرشيدة 


بقيادة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده 
الامين يرفض كل انواع الارهاب والابتزاز كما 
تتقدم من ذوي تشهيدي هذا الحادث ١‏ 


بخالص العزاء وتضرع 


ينتهى هذا الحادطاً الاليم 


الى الله سبحاته وتعالى ان 


الى ما فيه سلامة 


جميع الركاب الباقين على الطائرة المتكوية ويما 
يحفظ للكويت عزها وكرامتها. 


عنهم 
عبدالمحسن الحسيني رئكيس 
الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية 





© نواف جديد لحظة تسجيله الهدف الثالث 


الصحافة الماليزية تهاجم منتخبنا الوطني قبس المباراة الفاصلة 


المنتحب الوطدت 

اشحجيه واستيا 
الطائرة الكويتية وقال انه عمل 
اجرامي يهدد حياة الابرياء ولكنا ثقة 
بان حكومتنا الرشيدة بقيادة اميرنا 
المفدى ستتخد الخطوات الكفيلة 
باتخاذ ما هو مناسب تجاه هذه 


ونادي انتضامن عن 
لحادث اختضصاف 


المشكلة العابرة.. 

وعن المباراة المقبلة مع القريق 
الماليزي ال مبارك أن اللاعبين لدبيهم 
التصميم الاكيسد على ا شيء 
للكويت لذلك للفوز وئيس 
للتعادل واضاف ان الاداريين هياوا 
للفريق الظروقف النفسية والمعنوية 
الجيدة ونتمنى ان يتمر جهد الجميع 
عن التاهيل والفوز. 


الدكتور سالم يرافق 
الفريق الاردني 

قام الدكتور محمد سالم طبيب 
المنتخب الوطني بمرافقة منتخب 
الاردن في مباراته امس امام القريق 
الياباني كما قا 'م بصسلاج لاعبيه 
المصابين عم مخصد جميل 
عبدالقادر رئيس الوفد الاردني قد 
طلب من الشيخ قهد الاحمد رئيس وفد 
الكويت يان يقوم الدكتور بمعالجة 
لاعبي الاردن وقد وافق انشيخ فهد 
الاحمد على الطلب وقال أن وقد 
الكويت مستعد لتقديم كافة الخدمات 
والمساعدة للاخوة الاشقاء الاردنيين. 

ياسين معجب 
بطارق سالم 

ايدى تاصر الدين ياسين مهاجم 
منتخب ماليزيا اعجايه بلاعب وسط 
منتخب الكويت الوطني طارق سالم 
جاء ذلك في مقابلة اجرتها جريدة 
«المساء» مع ياسين وقال أن هذا 
اللاعب لديه امكانات فنية جيدة 
يعرف كيفية التصدى للكرة ف الوقت 
المناسب واذا ما اردنا الفوز على 
الكويت ف لقاء الفد فعليتا مراقبة هذا 
اللاعب. 


بدأت الحرب المعنوية 

ضد الفريق الكويتي 
ياشرت الصحف الماليزية اعتيارا من 
صباح امس ريحملة صحفية جديدة 
ضد الفريق الكويتي محاولة التقليل 
من قيمة فوزه على الياكستان وقيمة 








ادائه يي المباريات السابقة فى محاولة 
لرقع معنويات الفريق ألماليزي 


' وتحطيم معنويات لاعبينا قبل اللقاء 


القاصل غدا حيث اأتفقت 
الصحف ان آمل الفريق الماليزي قوي 


ناص الشاية عديمة الخبرة 
واصحابي الامكانات المحدودة حسب 
رأي الجريدة. 

تعادل الاردن واليابان ١/١‏ 


تعادل منتخبا الاردن واليابان بهدف 
لكل منهما ف المباراة التي جرت 
بينهما امس ياستاد ما 

مباريات المجموعة الثانية لكاسن ام 
آسيا وقد انتهى الشوط الاول بتقدم 
القريق الياباني بهدف مقابل لا شيع 
سجله اللاعب يوشوكي ف الدقيقة 
الخامسة من بداية المباراة: واستطاع 
ابراهيم سعدية من تسجيل هدف 
التعادل لنفريق الاردني كن الدقيقة 
ملالا4 من الشوط انثات ني ويهذه 
النتيجة ضعف امل الفريق الاردني 
بالتاهل وزاد امل القريق الياباني 
حيث امامه مياراة غدا ام 
الفريق الباكستاني حيث سيلعب 
للقور بها وينسبة من الاهداف حيتك 
ارتفح رصيد الفريق الاردني الى م 0» 
نقاط بينما اصبح رصيد اليايان م لاه 
تقاط 

هذا وقد جاءت المباراة قوية من 
الطرفين خاصة الفريق الاردني الذي 
لعب مهاجما لاول مرة وضغط 
وضاعت من مهاجميه عدة فرص وكان 
اخطرها ن الدقيقة »1١ ٠‏ من الشوط 
التاني عتدما راقغ توفيق الصاحب 
حارس مرمى اليابان ومر منه اليسدد 
الكرة الى المرمى الخالي وترتد من 
القائم الايمن آلى طه ديب الذي 
سددها ثاتية واخرجها الدفاع 
اليايان. 

هذا وحضر المياراة الشيخ فهد الاحمد 
رئيس وفد الكويت وحسن ناصر نائب 
رئيس الوفد والشيخ احمد اليوسف 
وفهد الطرقي ومحمد هيف الحجرف 
واسد تقي وعبدالعزيز جال, وقد قام 
التيخ الاحمد واعضاء الوقد 
الاداري بزيارة الفريق الاردني د 
المباراة وهناهم على الروح والعرض 
الذي قدموه. 


موقف الفرق حتى مباراة امس 



























واتفورد ويسيقه فريق 
بورتسماوت يرصيد 77 نقطة. 

ومن ناحية اخرى وضمن مباربات 
دوري الدرجة الثالثة تعادل فريق 
بلايموث مع بارئسلي دون اهداف 
في المباراة المؤجلة متذ السادس 
من قبراير الماضي واقيمت على 
ملعب يلايموث, وق دوري الدرجة 
التالتة فاز فريق الدرشوت عني 
بورت فال بتلاثة اهداف مقابل لا 

تيء, كما فاز بلاكيول عاى 
دوتكاستر باريعة اهداف مقايل 
هدفين, كما فاز برايتون عسلى 
دورثها مبتون بثلاثة أهداف مقايل 
لا شيء: وفاز قولهام على شيسكر 
يهدف مقابل لا شيء, واخيرا فاز 
فريق يريسدول روفرز على يوك 
باريعة اهداف مقايل لا شثىم 


ان هنات استقالات 89 
اتحادين لالعاب قودب 


وذلك لكثرة التجاووزات ' 


والخلافات بين اعضاء هزه - 
الاتحادات !! 


أن جهة مسؤولة طليت ٠‏ 
شهادات مدرد 


احد اندية 


الدرجة الثانية... وطليت . 


هذه الجهة_قائمة ياسماء 
المدريين الذين تعاقد معهم 
التادي !! 


الجمعية العمومية لآحّد 
الاندية الرياضية ستطالب 


النادي بمناقشة التقرير . 


الاداري واأسياب موافقضة 
النادي على التقريرين . 
الاداري والمالي لاتحاد لديه . 
اتلعديد من ١‏ 

والادارية !1 . 





التكا ريو المالية واملقات 
لاتجاد لعية. قردية .يعد ان. 
علمت هذه الجهة أن هناك 
تجاوزات ومخالفات-مالية 
وادارية !! 





ل لطفي الصتهاجي 
فازاللاعب التونسي لطفي 
الصتهاجي مهاجم نادي النصر 


بكقب هداق الدورط الممتاز لكرة 
القده أول موسم يلعب فيه 
:أ عمان اح 60 هدقا 
ويفارق "اهداف عن هلال حميد 
مهاجم فنجا الذي جاء ف المركز 
الثاني. وقد اهلت اقداف 
الصنهاجي الخمسة والعشرين 
احروها الدورى لان. 
بتقاسم لقب هداف العرب مع لاعب 
نادي الوصل الاماراتي زهير 
بخيت الذي يتساوى معه يي رصيد 
الاهداف ورصيد المباريات. وهذه 
هي المرة الآوى 0 يفوز فيه 


و عربي غير 

هداف بعد ان 2 عصاه بين 
ابتاء ١‏ الخليج. 

العوضي يهنىء السالمية 
بعث منصور العوضي اصين سر 
اتحاد كرة اليد يكتاب الى امين سر 
نادي السالمية نىء فيه الثادي 


لحصولٍ فرق كرة اليد على مراكز 

عدد من اليطولات 
و سم الرياضي 
لحار ...1١‏ وتمثى للننادي 
دوام التقدم والتوفيق. 


دورة نيس بين لوكونت 
وبواتيبه ودورة مدريد 
بين كارلسون ولونا 
انحصرت المنافسة على بطولة 
دورة نيس الدولية الفرئسية لكرة 
المضرب بين الفرنسيين هنري 
لوكونت وجيروم بواتبيه في الدور 
نصف النهاثي امس السيت قاز 
لوكونت على السبوقياتي اتدري 
تشستوكوف 1/5" عد وك 
وبواتبيه على مواطئه ف نورجيه 
كم ولا . 
وتأهل الاسباني فرتاندو لونا 
والسويدي كنت كارلسون إلى 
المباراة التهائية من دورة مدريد 
الدولية بعد فو الاول على الالماذ 
القربي ماركوس راكل 7/0 و 
والتاني على الارجنتيني اليرتو 
فرانشيني 7/١‏ و1[ ؟. 


لفات الكالية ١‏ 






العلم عند الله 























علمت «الرأي العام» انه 
اصبح 6 حكم المؤكد انضمام 
اللاعب” فوزي ١‏ ضمن 
منتخب الكويت الوطنى للكرة 
الطائرة حيث سيصدر الاتحاد 
الكويتي للعبة قرارا يكتفي يه 
من -حرمان اللاعب ب اللعب ضمن 
فريقه والمنتخب ويهذا يكون 
| لفوزي المعتوق الحق بتمثيل 



















رغم اعتزاله اللعب مع يوفتتوس العام 
الماضي قان نجم الكرة القرن السابق 


«محيات تي هي مثل مياراة» فاجتمع الى 
رئيس ولوس المحامي 5 


وتجدر الاشارة الى ان مباحتات بدأت 
مسؤوي يوفنتوس وايتدهوفن 
0 كويمان امب لخر 


بالاطولة فان 0 مع تاب 
متصدر اللائحة ستكون احدى ابرز 
لقاءات الاسيوع بالاضافة الى مباراة 
روما وميلانو اللذين يحتلان المركزين 


كتب. سلمان العمران 


حصل نادي كاظمة الرياقي عملن 
بطولة الكاس العام لكرة ١‏ 
18 سنة بعد فوزه امس على الكويت 
ناف وانتهي '" الشوط الآاول 
قوق لصالح كا 
هذا وسبق هذا 0 مياراة بين 
العريبي والسالمية ينفس المسابقة 
وانتهى الثقاء لصالح العربي كدقف 
ليحتل العربي المركز الثالث. 
امتاز لقاء كاظمة والكويت بالحماس 
والندية والاثارة واللعب ١‏ 
جاء الشوط الاول يتقدم كاظمة منذد 
البداية حتى الدقيقة العاشرة وكانت 
التتيجة لصالح كاظمة .4[/٠١‏ 
ويعد ذلك صحا لاعبو الكويت.. 
لينشط الفريق ليمتاز باللعب السريع 
والهجوم المعاكس السريع ليلحق 
بكاظمة فى الدقيقة الخامسة 8 
لتصل النتيجة 71/76 لصالح 
الكويت الاي اتقدم .. ليعاود كاظمة 
ويرتب صفوقه حتى انهى الشوط 
الآول لصالحه ٠/507‏ 5. 

الشوط الثاني واصل كاظمة 
تمه واجاد استغلال الكرات الحرئية 
اليسجل منها عددا من التقاط.. بيتما 
تسرع لاعبو الكويت كثيرا يالتصويب 
من المسافات البعيدة مما ادى الى 
اهدار العديد من الكرات السهلة 
لصالح كاظمة بالرغم انه 3 ا 
الممكن الاستفادة منها 
لاعب الكويت هيثم بارون الكل ات الت 
حصل عليها يانيع اناك التي 
في سلة وسقي 


اما كاظمة فانه امتاز باللعب 
الجماعي وعدم الاعتصاد علي لاعب 
معين مما شكل الخطورة على فريق 
الكويت وعدم التسرع بالتصويب. 
ادار المباراة الحكم الدولي حبيب صفر 
ويوسف لامي وضاء مستوى 
التحكيم متوسطا . ويعد انتهام 
المباراة قام خالد العريفان رئيس 
الاتحاد اي لكرة السلة 
الكاس نغفريق ظمة والميدائيات 
الذهبية والكويت حصل على الميدالية 
القضية والبروتزية للعريي 

المباراة اعضاع الاتحتان” وبعض 
الاندية!! 





المعتوق تمثيلا مشرفا بالكرة 
الطائرة.. كما يتمنى للمنتخب 
التوقيق في معسكره التدريبي 
وتمثيل الكويت افضل تمثيل 

يمجال اللعبة, اما سيب رفع 
العقوية فقد جاءت بناء على 
تقديم اللاعب لكتاب التماس 
واعتذار بالاضافة الى رأي 
الاتحاد يِ الحاجة الى محهود 
اللاعب صمن المنتخب. 


55 5 5 6ع 16م ]| +000 

اليسوم فيال دوريالايطاي ْ 
الببسوننشوس إسنضيف المتصدر تابولسي قسسي مبساراة تباريسة 
بلانيني حضر لشاهدة البساراة ولصم بوتوي بشراء كويمان. 





9 مارادونا 

الثاني والثالت على اللائحة. 

وسوفٌ يشارت ف صفوف اليوفتتوس 
اليوم نجمه الويلزي ايان راش الذي 
يامل بان تشهد هذه المباراة انطلاقته 
نحو التالق واعادة الامجاد خاصة 
بعد الاخفاق طوال هذا الموسم وكذلك 
سيشارك مهاجم منتخب الدنمارك 
ميشيل لاودروب اما نابول القابع على 
الصدارة يرصيد 4١‏ نقطة يشارف 


ضمن صقوقه تجمه 0 

مارادونا رغم اصابته 1 قدمه 
خلال التدريب الاخير وكذلك 
المهاجم والهداف البرازيلي كاريكا وقد 
بيعت تذاكر المياراة المعدة 
للمياراة والبائغة ١‏ الف مشاهد وقد 
اتخذت السلطات المحلية في مدينة 
توريتو اجراءات امنية مشددة لحفظ 
الامن داخل الملعب والحد من اعمال 
الشغب. وضمن مباريات البطولة 
تفسها يستضيق نادي روما على 
ملعيه الا فريق ميلانو الذي 
ينافس بقوة على اعتلاءع الصدارة 
حيث يحتل الان المركز الثاني في قائمة 
القرقٍ المشاركة في البطولة برصيد نام 
نقطة, ويهم الفريق تحقيق النوز 
اليوم لمواصلة مادحقته ينام الثابوي على 
الصدارة وسوف يشارك ضمن صفوفقه 
نجماه الاجتبيان الهولندي غوليت 





2 2 2 
سس سوق زه عساسى الكو يست امليف 


© محمد تصيب يصجل بسلة الكوية 
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”مهارو اي 








تس يجين 


© راش 
افضل لاعب اوروبي حاليا ومواطن 
فان باستن العائد من الاصاية اما 
نادي روما فهو بعيد عن مستواه 
الاونة الاخيرة وقد تلقى هزيمة قا 
الاسيوع الماضي امام نادي ساميدوريا 
ويدخل الفريق المياراة" وهو د يحل 
المركز الثالت برصيد 77 نقطة 


0 
: آ! 
11 
0 
1 


هوغو مارادونا مع ديجو مارادو 
سامبدوريا فسيلعب له البا يي 
سرريزهو والالمانئي الغربي بريجل 
ويدخل سامبدوريا المباراة وهو يحتل 
المركز الرابع برصيد "7 نقطة. كما 
يستضيف فريق بيزا مع فبرونا البعيد 


عن مستواه حاليا رهم مشاركة - 

الدتماركي الكاير والالمائي الغريي 

توماس بتهولد 0 فعاو كوموق عسات مث سير سم 
ينا كمسا يستضفيف 

امبوي ١‏ 0 في ذيل القائمة مع 

توريتو صاحي اللركز الخامس يرضية 











0٠‏ نقطة, ويلتقي افيليتو على ملعيه 

مع نادي بيسكار الذي يلعب له 3 7 

الود 0 ذيكو, وي اخر إور 0 
ا 


و 








١ لشفت‎ 


بكيزة وزغلول ومطاردة بوليسية دوليسة 
| فبلم كوميدى جديد يختلف عن قصة المسلسل 





: © اسعاد يوتش 


' بعد آن حققت حلقات بكيزة وزغلول 
- نجاحا جماهيريا انتهت اسعاد يوتس 
من تصوير اول فيلم من انتاجها 

- بعنوان بكيزة وزغئول الذي كتيت له 
القصة والسيناريو والحوارايضا وقام 
باجياء الفيلم المخرج محمد 


6 ا ف البطولة الفتانة 































© عايدة عبدالعزيز 





التلفزيوني 


الجداوي بطفي لبيب» . 





التي تشترك فيها المانيا . 


© احمد عيدالوارث 


اتتهت الفناتة عايدة عبدالعزيز من اداء دور البطولة ف المسلسل 
(الحكايات الساخنة) قصة وسيناريو وحوار مهدي يوسف 
ويشاركها 4 البطولة + جمال اسماعيل 
عبدالوارث: واخراج حسيب يوسف ومن خلال تناول كوميدي درامي شيق.. 
نرى كيف ان المشاكل المادية تجعل الانسان يسلك سلوكاً اجتماعيا ع 
مقبول: فالزوجة ‏ هنا بطلة المسلسل (عايدة عيدالعزيز) لم تتجب من 


: لك الى يكام الششيدة تكرق ان ترق كقية على هدذ الزوي للحجل 


للانسان ان يوقف الزمن بعد أن فاته (قطار العمر السريع)؟ هل 
١ه‏ يكن لد 07 بحام انه راح ضحية الاهجمام اا دقة 
المعنويات والتقاعلات الاجتماعية مع 
القيلم التلفزيوني (قطار العمر السريع) من خلال قضية درامية كوميدية 
كتب السيناريو والحوار لها حمدي عياس وسيخرجه سامي محمد علي 
يقوم باداء ادواو البطولة: : «علي الحجار ‏ وحيد سيف سوسن بدر- رجاء 1 


© سهرم البايلي 

القديرة سهير البابلي ويوسف شعيان 
واحمد راتب ووحيد سيف ومراد 
سئيمان . 

أما الموسيقى التصويرية للقنان 
عمار الشريعي الذي 3 اقل 
تجربة من توعها قي الموسيقى 
التصويرية حيث استخدم صوة 
اسعاد وسهير اضافة الى جزءه جديد في 
آلة الأورج . 

تسدور أحدات الفيلم حول احدى 
المتظمات الارهابية المنيتقة عن المافيا 


العالمية والتي تقوم يالتصفية 

الجسدية لاحد اللاجكين لمصر ([مراد 

سليمان) بينما تعيش بكيزة وزغدول 
احدى الفرف فوق سطح احد 
نازل ويجاورهم في السكن وحيد 

سيف (شقوب 1 وي ل إحد 

الايام اثناء سيرهما ف الطريق يحثا 

عن عمل تشعران اذ مطاردتان 


وتكتشفان ان المنظمة الارهابية 
بقيادة العميل الارهابي احمد راتب 
وداء هذه المطاردة,» دين ان تعلما 
سبيا للمطاردتهما ويقيض عليها 
(بوسف شعيان) ضابط البوليس ويتم 
التحقيق معهما كما يقيض على رصيد 
سيف للمجرد انه جارهما في السكن كل 
هذا يحدت لهما وهما لا أتعرفان 
السبب ف ذلكء ومن هذا المنطلق 
تتصاعد الاحداث وتستمر المطاردات 


زهرة العلا احمد راتب ‏ احمد 


وخوذها وجشعها من أن تؤول أموال 


الاخرين؟؟ هذا التساؤل يطرحه 
















ا 0 


القفن قي عض ان 





الغنيسة مسر حسيسا وتلفز يوسيسا واذاعيسا 


كتب سامي الباجوري 
رمضان علي الايواب وكل عام وانتم 
يخير: وكما تحود الجمهور في ألكويت ألكويت 
ان يعيش شهر رمضان مع نجوم 
الحركة الفنية قي الكويت حيث يحئو 
السهر في 'يالي ذلك الشهر الكريم 
بمتابعة هؤلاء النجوم سواء عبر 
شاشة التنفزيون او من أكلال الاعمال 
المسرحية التي تقدم طوال الشهر 
1 5 
يشاهد الجمهور نجوم الحركة الفقنية 
صمن الحلقات الدرامية المحلية حيث 
نشاهد الفتان القدير غانم الصالح ممع 
القناتة القديرة مريم الغضيان وزينب 
ألضما. ومحمد حسن يطولة 
الحلقات الكوميدية ازعاج تاليف 
مبارك الحشاش واخرا حسين . 
واذا كنا قد تعودنا على أرتياط الثناث 
حياة القهد وسعاد عبدالله في 
م كوميدي واحد يي رمضان قان 
تواجدهما هذا العا 
مي ع لم 
الفهد تقوم يبطولة الحلقات الدرامية 
مسافر بلا هوية مع القنان غائم 
الصالح, ولنجد ايضا الفنانة القديرة 
سعاد عبدالته ضمن السهرة الدرامية 
أمرأة مختئقة تاليف طارق عثمان 
والاخراج للحلقات الأولى للفنان كاظم 
القلاف والسهرة للمخرج يوسف 
حمودة . 
من ناحية اخرى نجد المسلنسل 
اليومي الذي تعود الجمهور متابعته 


عقب فطار مباشرة ف شهر رمضان 
الحالي يا بعنوان مدينة الرياح 
اخراج عيد الرحمن الشايجي ويطولة 


الثناتي الفتاتة هدى حسين والنجم 
عيدالرحمن العقل ومعهما العديد من 
نجوم الحركة الفنية متهم محمد 
حسن, زهرة الخرجي., منى عيسى 
وهنا نجد عودة للثناتي هدى حسين 
وعبدالرحمن العقل فى عمل درامي 
واحد يجمعهما مع الفناتة اسمهان 
توفيق . 
والتلفزيون رمضان ارتيط 
بالمسايقات وفوازير هذا العام من 
تاليف الشاعر الغنا عبداللطيف 
البتاي وتقديم الفنانة هدى 
ويشترك معها مجموعة من الفنانين . 
والمسابقات لهذا العام تتخذ صورة 
غنائية استعراضية . 

مسر - 
واذا كان التلقزيون قد ضمت برامجه 
هذا الحشد من الفناتين النجوم 
بالمسرح فاتنا تجد أيضا في شهر 
رمضان اعمالا لنجوم الحركة 
المسرحية حيث تشاهد على مسرح 
الدسمة-العرض -الجديد هذا ١‏ سيفوه 


بعد العديد صن ن الادوار المختئفة 
التي قدمتها على الشاشتين 
الكييية والصغيرة دخلت الفنائة 
فتحي حاليا مرحلة العمل 
ك2 لكف فق المجال الدي 
اك العمل فيه وائذي تشعر 
بذاتها عندما تقدم الجديد من 
خلاله و: 


تقوم سهام فتحي الان بتصوير 
حلقات حكايات جدتي للاطقال 
يخرجها يوسف ايراهيم.. 
عن البيطل العريي الظاهر 
ييبرس ف برنامج من اخراج صلاج 
عبدالدايم» وايضا.. تقوم يتصوير 
حلقات 


وتخرجه 0 ويشارك 
فيه عدد كبير من الاطفال.. 


عودة نادي السيتما 





© فاروق عبدالعزيز 
بدأ نادي الكويت للسيئما الاعداد 
لتقديم برتامجه 0 التلقزيوني 
«تنادي السيتمسا"ل حيتت 
الاجتماعات بين النادي ادن 
لتحديد الافلام التي سيقدمها النادي 
التنفزيود خلال الدورة التلفزيونية 
لتي تيدأ برامجهها بعد رمضان وعقب 
ُُ الفطر الميارك. 
برنامج نادي السينما التنفزيوني 
أعداد وتقديم فاروق عبدالعزيز 
واخراج سعيد عيادة. 








© سعد القيج 








سعاد وحياة وغانم ومريم الغضبان والعقل تلفمزيونيا 
























تاليف مشترك ن سعدا 
وعبسدالامير التركي الذي يتوق 
الاخراج ونجد اليطولة نكل من 
الفنانين عبدالحسين عيسدالرضا 
وسعد الفرج وخالد النقيسي وابراهيم 
الصلال وداوود حسين ومحمد السريع 


كما يشاهد الجمهور ايضا خلال شهر 
رمضان العرض المسرحي ليلى والذئب 
تاليف الشاعر الفتان عبداللطيقف 
البناي واخراج تجاة حسين ويطولة 


© السريع مع المخرج الشايجي 


اذاعيا 


وق مجال الاذاعة نجد العديد من 
الأعمال الاذاعية | 

اك الفتية لتي حي سطع ل 
حنقات درامية لكل من احد الصالح . 
غائم الصالح . سعاد عبدالته, 
المفيدي . ماجد سلطان حيث تقدم 
الاذاعة اكثر من خمس حلقات دراميةً 
يومية لنجد اشهرها حلقات «حيابة» 


1 تقدم للعام التائث والعشرين,» 
وهذا العام من تاليف الفنان 
المقيدي ويطولة كل من الفنانة مريم 
الغضيان . منى عيسى . علي المقيدي 
عبدالامام عبدالله واخراج منصور 
المتصور . 





© تائر مع اسمهان توفيق 


مدينة الرياح للاطفال طوال شهر رمضان المبارك 





حلقات درابية جديدة تجسد يعض المقيم النريوية للطفل 





كما اعتاد التلفزيون ان يقدم بعد 
الافطار مباشرة حلقات درامية يومية 
للاطفال: سيشاهد الجمهور مع بداية 
اول ايام شهر رمضان الحا الحلقات 
الدرامية الجديدة مدينة الرياح التي 
تقع قن تلاثين حلقة ‏ مدة كل منها 
نصف ساعة تقرييا 
فريق العمل 

يتكون فريق العمل على النحو التالي: 
القصة والسيناريو والحوار للكاتب 
والسينارست طارق عثمان الذي قدم 
كثيرا مسن الحلقات الدراميةٌ 
التلفزيونية للاطفال» وحقق بها 
تجاحا جماهيريا عند الطفل. 


الاخراج: ينصدى كلاخراج الفنان 


© عبدالرحسن العقل تجم الحلقات 


عبدالرحمن الشايجي ومعه كمخرج 
مساعد حمدي ايوالوفا ومساعدة 
مخرج اسمهان توفيق. 

هذا وسبق لعبدالرحمن الشايجي 
اخراج العديد منالمسلسلات 
التنفزيونية ا حلقات ضيعة 
ام سالم (العادئون) 

اليطولة الدرامية: يشترك ف البطولة 
الدرامية كل من نجمي الطفل في 
الكويت هدى حسين وعبدالرحمن 
العقل اللذين سبق لهما ان قدما معا 
للطفل مسلسل بدر الزمان وقدم 
عبدالرحمن حلقات القرياء كما قدمت 
هدى ن حلقسات حساية 
التلفزيونية وسباعية قطر الندى. 


ويشترك ين البطولة ايضا من القنانين 
كل من خالد العبيد. جاسم النيهان, 
محمد السر يع احمد الصالح, 
اسمهان توقيق. جاسم الصالح, 


محمد جاير, زهرة الخرجي. ثاثر, 


شاملء, محمد العجيمي؛. ئواف 
الشمري؛ ومحمود بوشهري. 
الاحدات 


تدور احداث الثلائين حلقة حول 
مدينة الرياح التي لا تعرف الشر 
ويعيش اهلها على الخير الى ان تدخل 
يينهم مجموعة من الناس تبدأ كن ذرع 
الشر واثارة المشاكل ليتصدى ١‏ 

لهذا الشر القادم وليتتصر الخير اخيرا 
ويتم ذلك من خلال حكاية درامية 





© قدي حسين بطلة ١‏ 

للطفل تؤكد على يعض, المقاهيم 
التريوية ليدرك الطفل موةلفه من هذا 
الصراع بين الخير والشر. 5 
هده الساطور تعريفية ببالحلقات 
لتبقى الرؤية الدرامية لأهمل من 
خلال النقد بعد مشاهدة الحلقات 
ومتابعتها طوال شهر رمضاان. 





دالرأي العام» - /8/5/11خ العدد 6همالم 











ألى الناسء ثم تجد من يقول لك 
أنك فعلاا قدمت عملا تشكر 
عليه ثم يكرمك واسوأ شيء يي 
الوجود ان ترى انسانا يقف قي 
طايور المكرمين معك- ولكنه لم 
يفعل شيثئاء بل يقف معك 
« بالفهلوة» وليس بما قدمه 
من جهد سابق, تراه يمد يده 
لياخذ نقس التكريم الذي ناله 
المجد على ما قدمه من اعمال 


مجك اماي وشرب انشاي 
وتحرك في مغازلة الجنس 
الاخر ولم يكتب الا اسمه معنا 
فقط... ومع ذلك تراه يتف يي 
طايور المكرمين دون استحياء 
او خجل- فهل تكريم هذا 
النوع حلال؟ لا نملك ألا ان 
تقول عجبي. 





© سالم القهد 
- لحظة توهج- هو اسم مؤقت 
لمسلسل تلفزيوني ناطق باللقة 
العربية سوف يعده «محفوظ 
عبدالرحمن» لتلفزيون الكويت. 

وقد علم المحرر الفني ان المسلسل 
يتكون من (17) حلقة حول الشعراء 
ل العصر الجاهلي والاموي. 


نكشة 


السويسريون اغلقوا اذاعة 
اسلامية في بلادهم يعدما فقّدوا 
الثقة في بعض المسلمين الذين 
يمارسون قن اخوانهم الابرياء 
والقائهم من الطائرة دون ذئب 
اقترفوه الا لانهم مسلمون.... 


اذاعة وتلقزيون 
الاذاعة والتلفزيون من اهم 
وسائل الاتصال الجماهيري 
حيث الاولى اكثر الوسائل 
انتشارا والثانية اكثرها تأثيرا 


المجتمع موضع الاعتبار قي 
اتجا هين من والى الجمهور 
للخدمة الاعلامية عبر 
هو وسيلة الاتصال وهذا 
لكل من جهازي 

الاذاعة والتلفزيون عند نزول 
الميكروفون والكاميرا الى 


التوظيف هنا مجرد د سطع 
رأي الجمهور وا 


تفوق مفهوم الاستطلاع لعمل 


لق ا توظيف كل من الاذاعة 
والتكفزيون كوسائل اتصال 
جماهيري وفق مفهوم نظرية 
الاتصال أن الاذاعة 
والتلفزيون كانت ف عملية 
استفتاء جماعي للمواطنين 
والمقيمسين لتكون تدجسة 


الاستفتاء هنا تاكيد! لسياسة 
الدوئة النابعة من واقع 
المجتمع. 
كما أن نزول الكاميرا 
والميكروقون الى الجماهير ف 
الطرقات وامكان عملهم اكدث 
على صدق النتائج من تلاحم 
الشعب مع قياداته وفق 
المقاييس العلمية عند نظرية 
الاتصال حيث تئقائية الحوار 
وصدق المشاعر التي تؤكد 
نتائج التوظيفٌ الامثل 
لوسائل الاتصال الجماهيري. 
من ناحية اخرى جعل الحوار 
يشمل المواطن والمقيم ليؤكد 
على تفهم القائمين على كل 
الاذاعة والتلفزيون لدور 
الجهازين ني المخاطبة 
السياسية اعلاميا لمن هم 
خارج نطاق الكويت. 


الباجوري 


























!| © دكسور 





اد. احمد الانصاري (اختصاصي 
لباطنية والغدد والهرمونات) 
بالالا لا با 

86 د. جواد ميارك يعور 
(احصائي امراض باطنية) 
كاكا 1 

8 ال. فيصل احمد الفوزان 
(اخصائي اسنان) 521198819 
8# د. عبداللطيف عبدالمسن 
الخسرش (احصائي اسنان) 
لإامكتكامى 

# بد, عبدالئله الدويسان 
(اخصائىي استان - حوي) 
مففة شه 

*اب. سعيد عيبي اللوعائي 
(اخصانى جراحية الفم 
والاستان) | 

ووباع ور 0 

© د. محمد عبدالله المشاري 
(دكتوراه واستشاري جلديةه 
وستاسلبة  )‏ 5554554 
8 د. رياض سعود النفيسي 
(اسنشارتي الامراض الباطتبة 
والقلب ‏ 53584421. 
8 اد؛' سند راشد الفضالة 
(اختصامي انف واذن وحنجرة) 
22 

8 د. محمد حسين الصفوري 
اخصائي (انفا واذن وحنجرة) 
حمدموطا ةلاد . 

© د. محمد صالح ابو حمرة 
(دكوراد واستشاري جلدية 
وتناسلبة 3255313155 

#اد. خالد سليمان بو حيمد 
١اخصاني‏ اطفال) 551373414, 


© د. طعمة صالح العنزتي - 
الجهراء (طبيب اطقالع 
كتكدامدمدةع 

© د مهد عييىين العتمان 


(اخصائى جلدبة وتناسلبة) 
مات خ كك 


إء# د صهجه سلبمان البدر 
(الخصاسيد نساء وولادد 
يي 


8 د . عبد الرحمن محمد ابو كسسر 

١‏ الخصصانى امراض باطييده 

وسكرتي) 53584455 

د. يوسف عبدالعزيرٌ مال الله 

اخصائي دكتوراه امراض جلدية 

وتناسلية ته /اع لاغ /01. 

ألا د . صائح حمد الرومي اخصائي 

اطقال ت 75151٠١‏ 

8 اد تلحصدك أبنو سد دكمورات 

واختسانيد اطفقال. ١‏ 

لحت كن ين ا حي يه 

#8 د. هوض الرضير احصابيه 

علاح وجراحد اللنه واحخصابيه 

علاج اقنبد الجدور ,53501141١‏ 

8 اد. استاء كبدالرجيم معروف 

حخصاند اطقال ‏ السالميد. 

اما 

#اد. يوست عبثاله العامر 

بلقون ١01391ج‏ -البرواتيد 

عبدالك نادر احمدل 

العامر الحخضانى بركديبات اسثان 

تب الوم 01 

© د. سيدقا ساخسر 315821 
احصاسد طب الاطثال 

© د. حمد الغرير اخصابنى امراض 

احلدية و.تاسلكد 


0 المدينة وضوحيها: 4110011 


كعكلملم 
0 الصناعية: 21107794 
0 الجسهراء: يفف 
ه خيضان: امصيلف 

كحمنلر 
0 حليب الشيوخ: ‏ 409ال/ا 
ن حولي: لا" 
السالمية ‏ 0311750098 

2111 
جح القتطساس: ان 

ان 
0 الفحيحيل: ١‏ 7911# 
0 فيلكا: 706 
0 انارة الشوارع: ‏ 70110917 


هاتف مكافحة القوارض: 


0 الماصمة 11144 
الجهراء مو الا 
ل الفحيحيل فدايئاك 


0 استعلامات البسريد ١1458-41؟‏ 
استعلامات البرقيات 
ايف كن 
0 مكافحة الكلاب الضالة 1191514 
ادارة الاطفاء العام 


0 نداء حريق - انفان ٠١3‏ 


هواتف مراكز 

طوارىء المياه 
م التسويخ: ‏ اكالم 
السالمية.: 35145١٠١8‏ 
0 حويي: ا مالالاكد؟ 
نا الاحصمدشن: اك“اقيمة؟ 
0 الصليبخات : ااكث الام 
الجهراء: ارقف 
0 ملكا : دكمعوم؟ 


بدايه 753333 01 
96 اشعلا مانب التنحدج ١١5‏ 


باالمسيرور ححاككم 
الفحتحسل قلعةللىء؟ 
0 الاحصدان 265 خات؟_ 
0 الشحاء امنف يض عن 
0 ميارك وت 
الفسروائسه دعر 
5 خنطان لطن يفا 
0 الجهراء 0 
لا حول :2 1؟ 
[ ابس د الده لا ليان 
ل السالمسه تاأعقعات 
دلادحواءم 











































تتكاتر السحب والرياح جتوبية 
شرقية معتدلة السرعة تتشط 
احيانا. 


الرطوية 
























خدمات التنبؤان 
كم 


كايقع حصيبهاء 3ع ة! بيه نه جد ( فى رخنهدا ري 
لدع تمه ع اختدء جمد ربعيط لحا ع رأ شاا و يطاءط] لجسة 
- لطا نه كيييخاامية تنانا علا مبحه للام بيسال 


دا بيك عب قثاتنةا عطساة مقلماا لوبلل 


اععداقادع 


عد وسااجقيسة تنماا خليلة [إ 


التنبؤات الجوية لدول مجلس التعاون 


المنامة : طقس معتدل والرياح متقلية خفيفة السرعة. مسقط : طقس معتدل والرياح شمالية شرقية خفيفة الى 


الدوحة : طقس معتدل والرياح متقلية خفيفة السرعة. معتدلة السرعة: 
ابوظبي : طقس معتدل والرياح متقلبة خفيفة السرعة. 0 طقس مغير والرياح جنوبية معتدلة الى نشطة 
الحرارة المسجلة بعواصم العالم 






|الكويت 2222222222 ”١٠[١‏ |2 إعجاج<><<<- ا 2 


























1 

:0 خرج النمل من باطن الارض هذه الايام مع بداية ارتقا اعان مد: 8]ر؟! صياحا 
ًُ يخرج النمل من باطن الارض يام مع بداية ارتقاع رمسا 
ُو الحرارة. ادنى جزر: الار صياحا] 
١ 2‏ ءرلا مساء 
م 2 الج 0 


























ا الكويت - العالمية - شارع فهك 
السالح. 

© الكويت- البخصمي- شارع 
احمد الجابر. 

8 حولي والنقرة- حولي - شارعج 
توس 1 

السالمية:والزميتية - صحارى- 
شارع سالم الميارك 

8 الفحيحيل- صدفه 
الفحيحيل 

© الفروائية - الياسمين- الشارع 
الرئيسي 

8 الجهراع- الخالدر- مقايبل 
جمعية الجهراء. 


الستشفيات | 


0 الاميري 

0 الصيساح 

0 الصليبخات 
0 الضدرية 






















آ”ظ> 
8م 
ين 
-- 244 






© .مجدي ومية 


© شريهان 


سيتما الاندلس : سينما الفردوس: 










0 البرئيسي األاكامع - الحرب الترسة ولدة ثلاثة ايام: فقط 2 
د هادي للليتك بطولة: دايقيد بلاك  -‏ -- الكاذب 0 
مواساة عممكللده ديبراكيت. وخدة اريعة ايام فقط 3 





نه ابن سينا - طالب العدالة 


0 العدان 


1خ 
وم 





سينما السالمية : 







































م السولادة 2 القناني ا 5 سينما الفحيحيل الصيفي: 
0 الطب النفسي 1596م احوديد> : داني ديفيتو مرة يي العمر 0 
0 السارية امام 0 0 
© ميارك الكبير لالففنين ينما 1١‏ أ سينما الفحيحيل الشتوي 
8 (5 خصطوض) ولدة تلاثة ايام فقط في متناول اليد 4 
الفروائية ممم - المرأة والقاتون. سينما الجهراعء ١‏ 
0 الجهراء يفا بطولة: شيريهان - ماجدة - وقاء الاحبة 
:صاترازى كلم الخطيب - فاروق الفيشاوي 5 
ولدة اربعة ايام فقط سينما غرتاطة : 
1 - رحلة الهلاك ستجام 8 
بطولة: مايك نوريس - ستيفا ١‏ سينما الصليبخات: 
: درهام 7 0 3 
' المكالماتالعورية 0 9ه 3 5 
0 تسجيل المكالمات المؤجلة  ٠1١‏ سينما السيارات - 
0 للاستفسار عن المكالمات المؤجلة ١5+‏ - ياب النصص منزل اجو فيتني ب 
0 استعلاماتالدليل ٠١١‏ بطولة: بوسي - مجدي وهية - ١‏ سينما سيارات الاحمدي: 3 
0 الشكاوى ن نجوى فؤاد - نجاح الموجي. بيليه وايطال الملاعب 

شكاوى مقسم: 5 

و الشويخ عملم 305 
0 السالية لللعلوهة 8 اكول 
النزمة نووم قطر 10 العتيق عدم 7 

1 دن 7 ابوظبي ؟الاوءء٠‏ السودان .6 / 
الفروائيسة لاع دبي 00611 الجزائر ا ديت 
ن الفحيحيل وتمورلهوم_ رأس الخيمة لاللاهء صتعاء نفن وك فض 
0 المتقمط ان أي الفجيرة: كليا 0-6 تعزن ل ود 

خور فكان اوؤالاة-- ‏ توئس أكلعيء 
الوواكاام عجمان ٠9‏ الرياط ل سام 
ا الشارقة 0-5 واشئطن ات 
لللنجالوم ام القيوين كالاةء٠‏ بنيويورك اكلكاء. 
مسقط 0-4 باريس لشفيكة 0 
يا البحرين 000 لئدن 00 
اممد ايم الرياض 5ع مبدريد 0 
0 مقسم الصباحية "511٠٠٠٠١‏ مكة 55-- بلباو 0 058 
5-0000 جدة 0*0 | سويسرا 4 
3 بقداد 00 موناكو ا 
أحمخالاك؟م البصرة .ل م الحديدة لاحو 50 
رمشقاض القاهرة 000 تايلائد كد 18 
الاسكندرية ٠0٠07‏ هونغ كون 0-0 
0المدينة 0 4944؟؟4؟ يي فون كوخ باسة |00 
١‏ المنصورة 0*6 باكستان و 1 
0 فيلكا ملدلا طنطا -804-- 0 تايوان كقوءء ار 
1 0 بنهه ٠501+‏ ايون لفقفةة م 
2 مكتب الشكاوى وخدمة المحلة الكبرى #علساي. نيودنهي أللوء. . 
المواطن بالبلدية ت: 745894011, عمان ل , ة 2 
0 8 0 7 اريد 0غ حيدرابان 0 3 
0 ادارة العلاقات العامة بالبلدية العقبة د مدراس 6 العامة 


ت: 585515608 


١-01 






















برج الدلو: 7١(‏ يناير - 2٠١‏ فبراير) 
اللتقي يصديق قديم ويعود الود بينكما بعد زوال الجفاء. 


الحوت: (١5؟‏ قبراير - 7١‏ مارس) ' 
بعض الاخبار الطيبة عن المهتمين بشؤون العمل. 


مع 


لمح يرج الحمل: ملق مارس - ٠١‏ ايريل) 
المأل في طريقه اليك ولكن في موعده فلا نتعجل الامور. 


سي برج الثور: 7١(‏ ابريل - ٠١‏ مايو) 
”7] أ قدي يتجد بعد تفي الظروف لصالاحك قرييا. 


اله 95 اك اه كد قن نهد اها 


-١‏ ممثلة مصرية -7 -لفظة تعجب - مركية قضائية اميركية - ؟ - طنين 
1 مذكر - منادى من اقسام الرجل - للنهي - © - تسكت - دلل 
واكد بالتجرية -- في المقدمة - /'- تبصر مجزومة - إلنقاش - + - وعاء 
الخمر - دولة اميركية جنوبية - 4 - شاعر عباسيمٍ 

اللا عموديا: 


-١‏ دولة اسلامية 


برج الجوزاء: (١5؟‏ مايو - ٠١‏ يونيو) 

١‏ قد تلقى على ابتك مسؤوليات جديدة بسيب وجود 
6 الاطفال. 

حيرج السرطان: 7١(‏ يونيو - ٠١‏ يوليو) 
لحو يعدد كبير من الاشخاص في حفل مساء اليوم. 


.سه يرج الاسد: (١5؟‏ يوليو - ٠١‏ اغسطس) : 
شخصية بديعة تلمع في افق حياتك قبلة افريقيا - ؟ حيوان منقرض دأ" - شجر - علامة 
الله 0 تلمع ٍِ مق حيات الايام د موسيقية - 6 - د ' - يرددها الاثاني - © - افرض - مرض صدري - 7 
- فراقد - من مشتقات الحليب - ٠!‏ - جدها ف النصر - جهاز اعلامي - 8 - 
مدينة في المغرب - اشاهد - 4 مدينة اميركية. | - 

حل شبكة امس 18 


» 117 15 4009 190110: 009 08[ 


8 ج العذراء: (١؟‏ اغسطس - ٠١‏ سبتمير) 
د اماس 1 لمراجعة اعمالك في جو من الهدوء 





برج الميزان: (١؟‏ سيتمير - 5١‏ اكتوبر) 
:جوة جين في مسالة معينة تقوم بها ولكن اخطها يحذور 





2 استقل بديهيتك اليوم في عمل تستفيد منه ماديا ولا 
مهد تتكاسل. 0 

القوس: (١؟‏ توفمبر - 7١‏ ديسمير 

اليوم تبدو مرهقا واعصايك بحاجة الى بعض ألراحة. 58 


لاك مانا 
1 

















































+ #الانا 
اناغ ءالخ 


نيويورك - يبدأ سريان قانون من اكثر| 
قوانين حظر التدخين صرامة في مدينة 





القانون الذي يحظر التدخين | 1 0 
الاماكن العامة المغلقة والمتاجراً ' 0 
0 
. 35 
ستطيق على اصحاب الاعمال. : 59 0 
وتيلغ الغرامة التي ستقرض على . > 0 
اصحاب الاعمال الذين لا يئتزمون 0 مكوجوبيع 1 --. 
يالقانون - ٠١‏ دولار فق المخالفة الاوى ات كيار الرصامين مثل | ”- , 
٠٠‏ دولار قي التانية و ٠‏ فد 


ق المخالفة التالتة. 
اراد 
رحلة التحدى 

رج المسافة ين شا 
شيي باميرنا الجنودية إلى 2/5 
أنتاركتيكا غير المأهولة والتي تقع 
حول القطب الجئوبي وذلك 
قارب بمجاديف. 0 
وقد وصل الفريق يرئاسة 
نيدجيليت 7غ عاما الى انتاركتيكا 
قي / مارس المافى بعد قضاء ١1١‏ 
بوما قطع خلالها 7/٠١‏ ميلا. 
وقد استخدم الفريق قاريما من 
الالمونيوم يصل طوله الى 7/7 تدم 
وعرضه تمانية اقدام ومزود 
بكابينة تسع لثلاشة اشخاص 











جدبدهد 
طرفة اليوم 1 05 
ب .ا ليا 
عير تعلب لبوة انها تلد ي عمرها | “ال اا د 0555# 7 
كله ولدا واحدا فقال تعم.. ولكنه أطقال يعيشون قرب بركان جبل ساكوراجيما يجنوب اليابان يت 


2 الدرستهم وهم يرتدون قبعات وأقية خشية حدوث تناتر صخور من البركان 


الذي انفجر وارسل حممه 0م مرة هذا العام 











واخيرا فقد قدمتا للعالم اختراعا 
عربيا يسمى «الجحيم». قما تصورت 
المختطفين الا في جحيم عصري من نوع 
جديد, وان شواظا من هذا الجحيم 


يلقح كل الوجوه العربية, لقد وفد على 
دهتي سؤال إيقول: كيف صورت الكتب 
السماوية الجحيم وسرعان ما اتهالت 
على ذهثي المزامير والتراتيل والآيات, 


>... ولكنها جميعا كانت تدور حول 
' «التخويف» وح الوقت نفسه كانت < 
تتجاوز عالم الجسد إلى عالم الروح, 
.0 فكثما تضحجت حلودا جاءت جلود. 
' << وقد تلبس قوق الجلود سرابيل من نار 
وقد يسلت الانسان يي سلسلة طولها 

٠‏ در سيعون ذراعا إلى اخْره وواضحا من 
سم كل هذا ان المقصود هو عذاب الجسد لا 
عذاب النفسء اما الالتفاتة والاقتراب 

من عالم التعذيب التسي, فقد يدام 


سا 


” الشعراع. ايتداء من دانتي وملتون 
0 وابي العلاء المعري, وانتهاء بما كتيه 
. عن الجحيم «الوردي» على محمود 
8 طه ف ديوانه الشرق والغرب وما كتبه 
العق اد عن الجحيم العقاي في مطولته 

ار .0 «ترجمة شيطان» وما كتبه عن جحيم 


الشك «الياس ابوشيكة» ف افأ 
سير الفردوس. بالاضافة إلى وققة سارتر 
: حين اعتبر الجحيم هو والآخر» ويا 
له من جحيم. 
أما الذين قدموا أيشع صورة للجحيم 
٠“‏ +.. الذي يلتهم الجسد والروح معا, فقد 


العربية ويعذبون ضحاياهم بمرح 


م القاعدة ذلك لأتهم خرجوا اساسا من 
القاعدة, فاللعتة على من يشوه وجه 
الحياة بهذه الطريقة, واللعتة على 


وسعادة. قالناس مقيدون إلى 
مقاعدهم متذ عدة ايام بسلاسل لعل 
طولها اكتز من سيعين ذراعا وهم لا 
يعرفون: هل سيلقون في اكياس من 
باب الطائرة في مطارات مشهد او 





© د. عبده بدوي. 

لارنكا او ابومدين, وهم طوال هذا 
العذاب التفسي في مواجهة «الاخرين» 
لا «الآخر» الذي تكلم عنه سارتر. 
المهم ان المختطقين كانوا اول من اقام 
جحيما حقيقيا للتعدذيب الجسدي 
' عنى الارض. وانهم ف هذا 
الجحيم يتكلمون العربية مع أ هناك 


مفارقة تقول: ان لغة اهل الجنة 
ستكون العريية. فما الذي حدت 
للانسان العريبي وكفاهيم الانسان 
م . ار كان هؤلاء المختطفون الذين يتكلمون . . البربي ولن. يقول احد .انهم شذود ‏ .. 


وبني لغته ف هذه الأيام التعيسة. 


ليس عندي كلام يقال في هذه المحنة 
القاسية على قلوينا. فماذا اقول عن 
اناس من قاع المجت يشغلون 
المجتمعات الدولية: والرآي العام. انه 
لعمل خسيس. وقلوينا مع هولاء 
الناس الأيرياء, فما زالت هناك رهاكن 
نتمزق من اجلهم. وارى ان القضية قد 
طالت اكثر مما يجبء انها اكير مدة 
اختطاف تحدت في العالم العربي. ولا 
ادري كيف اتصور حالة الثناس 
الايرياء وهم محبيوسين مقيدين داخل 
مقناعدهم. أن قلوينا مع أخوائتنا 
الابرياء 

ولقد كان موقف الحكومة,. موققا 
رشيدا يتميز بالحكمة ويدل على 
سياسة عاقلة تعودنا عليها من 
مواقف الكويت تجاه الازمات 


والاحدات. 
ونسال الله ان يخرجنا من هذه الأزمة 
على خير. 





قبل ان ابدأ نحتسب عند الله 
شهداءنا فقد اكدت دماءهم الزكية, 
نى ان يكون موقفك يٍِ قكب الشرف 
وتحيله اهداب الحقيقة. لشي 
القد تعلمنا يهما معنى الوطن 
والمواطنة, ففي هذه الأرض ليس هنا 
انا وانت ولكننا «نحن» فقط, حجسد 
متماسك حين يجرح ولسان واضح 
حين يتكلم ويد واحدة حين تضرب. 
وكنا كذلك حين ذرفنا دمعة عزيزة 
بية فشمخت فكرة الولاء للارض لا 
يشويها غموض حذيٍ ولكتها الجذور 
تنفض من حولها كل كدر لتظل وحدها 
صافية. 
ونِعد فليس من كلمات عربية عندي 
ترضى بان تخاطب خاطقاء تفضه 
جوف مدنس, ميطن بسواد الحقد 
استوت جثته وتشكلت من زقوم اللعنة 
وارتوت من غسلين دنس فتهري 





الجسد والروج. 

أن الكلمة العريية النظيفة الشريقة 
تزور_نافرة من مخاطية اذن تعودت 
اللعنة واستمرات حضيض العجمة 
لأن كلمتنا العريية صيغت معنى ومبتا 
مع مولد الشرائع ق ذات الانسسان 
فقالها قانونا وكلمة مستوية فصيحة 
تحمل أسم الله الرحمن الرحيم 
وجعلت السلامة والرحمة متطلقاً 
والعذل أاساسا والسن يالسن وني 
القصاص حياته. 9 
لن يفهم هذا من رانت عليه عجمة 
الحقد» وكان ربه النار وانتي ستكون 
ايضا مصييره فمن كان معتقده 
مجوسية صفراء كالحة, لا يقهم الا 
لغة بهلوية, لا تعرفها عروية الكويت. 
أن الوجه المقنع القبيح نعرفه حق 
المعرفة, ونرى بوضوح المستنقع الذي 
عمد بطيته سبخة حاقدة. فتتابعت 


تحن الان نمر بازمة عصبية, تجعلنا لا 
نساير الظروف. كيف للسان أن يعيبر 
عما يعتلج في الصدور من مشاعر 
القضب الشدبد لهذه القصة الماساة 
ألتى هزت مشاعر الانسان 
تاب 5 
وكيف للعقل ان يصف هذه الزمرة وما 
أقدمت عليه من عمل وحتي ف هؤلاء 
الابرياء العزل.. الذين لم يقترفوا 
ذنيا.. سوى ان حظهم العاثر وضعهم 
قي هذه الطائرة المنكوية. لد 

أن دعوة هؤلاء الزمرة انهم اسلاميين 
والاسلام متهم براءء فهم ليسوا من 
البشر. نقد حخسئواء فائدين محية 
وسماحة وهو يعلو يصاحيه الى اقصى 
درجات السمو والرقعة. ولا يحط به 
الى هذه الخسة التي ٠.‏ 

ان موقف الكويت حكومة وشعبا يعير 
عن مبادىء عادلة وقضاء نزيه 
عادل: تشهد يه دول العالم. 

وق النهاية ندعو لشهداءنا الابرار 





الشصي | معنم الوطي والمواطنئنة 


طعناته طوال سئوات, ولكتهسا 
بباطلها الذي تقف عليه لن تمس ايدا 
موقع الاصالة ف نفوسنا اننا نقول: 
- ان_كانوا يعتقدون ان العريي فقي 
الكتويت يمكن ان يعتبسر الحرب 
الفارسية شيء لا يخصه فهم واهمون. 
- أن كانوا يتصورون ان العربي في 
الكويت يمكن ان يتخلى عن انتماءه 
فهم حالمون. 

- أن كانت امنياتهم التي رسم 
خرائطها الكبرى سدائتهم من 
ابالستهم ومشهد وغيرها تريد ان 
تجعل من الكويت طوائف وامم فهم 
يجهئون حقيقة هذا الشعب. 

واخيرا اقول: 

ان دعوة عظيمة قالها رسولنا 
الصادق يه من ان التمزيق سيكون 
مصير كسرى وقد كان هذا وسيكون: ' 
اليست هذه نبوءة رسول الله 5د؟! 


© د سهام الفريح 
بالرحمة الواسعة ولأهليهم الصبر 
والسلوان. 

والدعوة الخالصة ايضا بعودة 
اخواننا الصابرين الى ارض الوطن 
سالمين دون تنازلات. 
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© د. سليمان الشطي. 








قصة يقلم الدكتورحامد حواس 


اتطلق'صوت المؤدن مناديا لصلاة الفجر' فاخترق 
3 9 م وتسلل عير الحواري 0 
نازل الاهالي الغارقين فق نوم عميق بعد يوم من 7 
الشاق. 48 ا 0 اطراف 
القرية المتراخية. وق ظلام الفجر الباهت بد أت الاقدام 
تدب متكاسلة... واخذ الناس يتوافدون تحو الملسجد 
,لاداء صلاة الفجر. 
ب .ومن هنا وهناك تتعالى حشرجة الحناجر محدتة 
'اصواتا مزعجة يرتد صداها عبر المسجد وييت 





' الضيافة... فحين يستيقظ الكبار يطيب مضع 
٠‏ تسليك حناجرهم والبصق على الطريق... وهكذًا بد 
. القرية تصبحو,. 


وعاد' الحاج ايوب من المسجد ودقع باب الدار بيشدة 

سس محدتا صوتا مقزعا .. فالاولاد مض مازالوا تياما... 
.واندفع داخل الدار واخذ يدق الابواب يعكازه التليذ 
العلهم يستيقظون... وتوا انتفضت الحاجة من تومها 
ونادت بأعلى صوتها لكي يوقف الضرب واعدنت ان الكل 
سيصحوا حالا ,«فلا تنزعج ولا تقلق». واخيرا جلس 
الحاج ايوب ف قاع الدار واخذ يعبت في موقد الكيروسين 
الشاي ويتناول الافطار.. واستيقظ الجميع.. 
: وهرول الصبية الى مسجد القرية لاداء الصلاة قبل 
بزوغ الشمسء اما الحاجة فتوجهت الى الزريبة لحلب 
اليقرة والجاموسة. وقيل الشروق: والضباب الكتيف 
؛ يلف ارجاء القرية والحقول والطرقات فلا يكاد المرء 
) يرى سوى يضعة امتار حوله, كان الحاج ايوب قد 
اعتلى بثلته وأشعل سيجارته واتجه نحو الحقل ومن 
خلفه اولاده ومعهم الجاموسة والبقرة ويعض ادوات 
الزراعة. وق لحظات وصلوا يداية الطريق الزراعي 
المؤدي الى الحقل وعندها التفت الحاج ايوب الى ابتاثة 


١ _-‏ ايها الصبية فقد رآيت أايوزيد ف المسجد 

0 يق الآخر الى كك فيسياقتا 
ويضيع علينا الدور. 
- تحن معك يا والدي لا تقلق فهذا الطريق اقصر من 
الاخر وأكيد سنصل أقبلهم. 

اندفع الجميع تجاه الحقل والساقية.. وفقجاة توقفت 
البغلة ومبت رأسها الى الامام فضريها الحاج ايوب 
يقسوة وهز رجليه ضاربا أياها ي الاجناب فتحركت 

البقلة عدة خطوات الى الامام غير انها توقفت ياصرار 
"| مرة تانية وإخذت تمعن النظر الى الطريق.. تعجب 
.' الحاج ايوب ماذا حدث لهذه البغلة الخبيتة اليوم ؟! 
“7ن لناذا لا نتحرك؟! واخذ يردد ديا مستعجل عطلك 
اللدى.. وفجأة تراءى له جسما كييرا غرييا علي 
3 الطريق فارتعدت فرائصه ووضع يده على فمه وإخذ 
-20 يدقق النظر ويتشمم الطريق وهو لا يزال على ظهر 
7 أليفلة والاولاد خلفه * يدرون شيئا عصا يجري 
: الى علانه -وتحملق ٠‏ ليكتشفه ماهيئة ذا 
0203 الغريب.., لكنه لم يسةطع تمييز اي شيء.. وراد القلق» 
وارتعشت انامله, واستيد به الخوف فنظر خلفه ثم 
امامه على طول الطريق كانه يطلب النجدة, غير انه 
إصطدم بالصمت المخيف الذي يسود المكان... 
#الاشجار على طول الطريق 'ضخمة.. يل هائلة 
الاحجام ويلفها الضباب الكثيف الذي حول تور 
لصباح الخافت الى شيه ظلام فيدت الاشجار كانها 
شياح على جانبي الطريق.. «تتحتح» ١‏ ايوب 

ل 





قال مترجيا «يا فتاح يا عليم يا رزاق ياكريم», 
أله احد ابثائه: : 1 

- ما الامر ايآ ابي.. للاذا توقفت5! سيسيقنا ابوزيد 

ويضيع دورتا 


- اسكت با ولد واخفض صوتك.. ولد 

- تعال هنا.. تعال.. «قالها الرجل بصوت هامس.. 
اذهب الى هتاك.. هل ترى هذا الجسم >... اذهب وأتني 
بالخير | نسم 

تقدم الول نك شجاعة الجاهل بالامور... 
وفوجىء الحاج ايوب والبغلة والبقرة والجميع بالولد 
يعود صايخًا يدق الارض بحذاشه الضخم.. 
فانتقضوا... واندفعت الجاموسة الى الخلف... وتقرق 
الجميع على الكرئق زيثما. الولذ يودد مستفيتا.. 











. وتكفت ١‏ 3 .. ثم داقع وأسه 
وقفت الرجل يمتة ثم يسرى. ا 





تيل.. قتيل.. وتمالك الحاج ايوب دمسه وجمع الشمل 
0 "ال القرية 5 مسالك وطرق ملتوية 
تشق الحقول والاجران... وي الندار قال لابنائه 


محدرا.: ذلامن شاف ولا من دري». وجلس الجميع 


خلف النوافد ف انتظار كارثة محققة ستعم القرية 
خلال لحظات... ومرت الدقائق كانها الدهر كله... 


انفاسهم من الرعب ورهية الانتظار... وفجاة تعالت 
الاصوات ني - 
القرية, وازدحم الناس متدافعفين 
اذناعي- فقد سوى الخبر ف القرية.. ومع الركب سار 
الحاج آيوب. وعند المكان المشؤوم صاح قيهم الحاج: 
- لا تتحركواء انها مصييةء ابتعدوا عن هذا المكان. 
قالتفوا حوله واطاعوه فهو كبيرهم.. وتساعل احدهم: 
- ولكن ما العمل يا عم الحاج؟ 
- يذهب اليعض الى دوار العمدة وييلغه يالحادث فورا. 
واتى العمدة مسرعا متقطع الاتفاس ومن خلفه شيخ 
الخقراء ويعض الخفراء يكامل زبهم الرسمي حاملين 
البنائق الميرى الضخمة, وتساءل العمدة: 
- ما الخبر ياأولاد.. فيه ايه يا جماعة. 
فرد عليه الحاج ايوب: 
- مصيبة يا عمدة.. بلوه.. روح انت وشوف. 
- اشوف... اشوف اي 
- قتيل.. ملقى على الطريق.. الله يخرب بيت الظالم. 
تمالك العمدة اعصايه ونظر الى الخفراء وينادقهم 
فامتلاً قوة وشجاعة ورفع اتفه في السماء وهز عصاه 
الانيوسية الرشيقة وقال بثقة: | 
- هل مات احد من البلد ؟ هل هناك غائب من قريتنا 5 
التفت كل الى الاخر وتعالت الاصوات: 
- فين محمد.. احمد.. الياز.. عمتك... 
واختلطت الاصوات وتزاحمت الالفاظ والاسماء.. 
وصمت الجميع حين صاح العمدة يصوته الجهوري 
القليظ: 
ادن لم يمت منا احد.. القتيل ليس من عندنا.. لقد 
نقله القدئة وقذفوه هنا.. عندنا.. لكي يجليوا لتا 
المشاكل وتحقيقات الشرطة والاتهامات. 
- ما العمل يا حضرة العمدة6. 
- مصيية.. يلوه مسيحة.. 
وعتدها صاح شيخ الخفراء: 
- لا مصيية ولاشين.. يحمله الخفراء ويعيروا الترعة 
ويضعوه ف الجائب الآخر وهناك سيكون ف زمام 
العمودية المجاورة.. «ويادار مادخلك شر». < 
هلل الجميع للفكرة النيرة.. وأشعل العمدة سيجارة 
واهدى شيخ الخفراء اخرى.. وشعر الناس بالارتياح 
وتراخت اطرافهم... فقد اتقرجت الازمة وابتعد الشيح 
عن الزمام. 

طريقهم الى القرية سمعوا صفارات سيارات 
النجدة واصوات محركاتها وهي تندفع مسرعة على 
الطريق... فتتاثر الناس في الحقول يين شجيرات الذرة 


وأسرع اليعض الى منازلهم... بينما وقف العمدة 





: وخفرا ؤه على الطريق.. وتوقفت سيارات التجدة وسال‎ - ٠ 


الضياط العمدة: 

- ماذا حدث؟ هل هناك جريمة قتل عندكم © 

- اشل القرية بخبر يابيه. 

واردف شيخ الخفراء قاثلا: 

- الامن مستتب والزمام هادى» وكل شيء تمام يا 
- ما الخطب اذا لقد وصلت اشارة الى المركز تفيد ان 
هناك حادثا قي زمامكم© 

- قي زمامنا؟! لا.. لأ.. يا سعادة المأمور. 

واصطحب المامور العمدة لتفقّد الاحوال على الطبيعة 
والتفتيش... وعندما وصل رجال الشرطة الى المكان 
اياه شاهدوا الجتة بوضوح.. فقد اتقشع الضياب 
واشرقت الشمس... واخذ المأمور وجئوده والعمدة 


وخفراؤه يحملقون في الجسم الملطخ بالدماء.. وفورا 
اتصل المأمور اف لعمل اد وقخض ع 
وتحرير ممحضر بالواقعة, 


ووصل الاسعاف.. وتقدم الطبيب ومعه المأمور ومن 
خلفهم الجنود والخفراء, اما الاهالي فاثروا السلامة 
وفضلوا المشاهدة من بعيد .. وترددت ق جنيات الوادي 
كلمات المغفرة والرحمة والتوية.. وفتح الجوال الضخم 
الملطخ بالدماء.. فاندفعت منه الدجاجات الثافقة... 
.وسمع الاهالي صوت ارتطامها بالارض: قصاح 
الجميع.. «الاحول ولا قوة الا بالله.. عليك بالظالم 





يارب».. واتفجر المأمور والعمدة بالضحكء وي ثوان 
تحول الموقف الى هزل وصخب منقطع النظير... 


وتعالت الصحكات والنكات... 
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وبينما القوم هكذا كان الحاج ايوب واولاده قي طريقهم 
الى الساقية قبل ان يفيق ايوزيد ويسيقهم الى هناك 


ويضيع متهم الدور. 





0 


ولد ف باريس ين 1840 م, من عائلة 
مقتدرة. وكاتت سئنوات دراسته 
متقسمة معهد ديني ومدرسة 
خاصة تابعة لخاله يخ بوفيه 
ركقة/81541[1). يي دراسته اهتم فقط 
يمادة الرسم ولم يحرز أي تقدم 

الدراسة, فيعته والده ويتردد ١‏ 

المدرسة الاميريالية لفن الديكور. وي 
السئوات بين 1957-1854 م درس مع 
مدرسان جيدان وهم هوراس لوكوك 
يوايودران 04© عبمآ ععد15) 
(عدعةسد5كةه للرسم والمدرس ج.ب. 
كارييو (اناشعم2د)8.[) للنحت. 


بالاضافة الى ذلك اخذ دروس ف الادب 
والتاريخ ليكمل ثقافته العامة. 

وبعد ان اكتشف موهبته وقدرته 
النتية الخارقة قرر ان يكون نحانا 
وهو سن العشرين. وعلاوة على ذلك 
فِقد ثم رقضه ثلات مرات في دراسة 
الفنون الجمينة تلاق8 عاوع) 
(4185 لدراسة الفن فقاضطرته الظروف 
الى العمل في الديكور وهو عمل اعتبره 
مملا لكسب رزقه ولكن لم بياس من 


ذلك حيت أن ف هذه الفترة لم يكن ' 


هناك أي شيع حياة رودان 
يشتله يدم اضافية في 
المساء لتعليم تحت الحيوانات وعمل 
ديكورات لنصب تذكارية الخ... 


لننا 
سنة 1864 كانت السئة الفاصلة 
حياة رودان بعد ان تزوج من امرأة 
تعمل خياطة ودرس 43 0 كاريير 
بليوز (فكلاقء1ل86 عو ترجو )) كاخر 
امل له في هذا المجال. وكان اول عمل 


1 


"© اوغط رودان. 


فتى له هو التمثال الرجل مكسور 
الائف تععط0:! عط طغل؟ سدم عط1) 


(205 المعروض حاليا في اللوفر ني 
باريس. وقد رفض هذا التمثال انذاك 
من قيل اللجنة المشرقة على انتقاء 
الاعمال الفنية البارزة. وعلاوة على 
خيبة الامل التي اصايته بالاضافة الي 
فقوة لاعالة زوجته وابنه المولود سئة 
(1866) وهذا لم يؤثر فقط على طاقته 












حيت عملت زوجته روز كموديل له 
حينما كانت تكلفة ايجار الموديلات 
عاليه جدا بالنسبة له وانتهت هذه 
الفترة عند حرب فرائكو بروسيان 
(عةاا ممزمتسصصح وعنة1) فق سنة , 
00 
لننا 

بعد هذه الفترة اقترح مدرسه كاريير 
بليوز (عكناءذاءط 2131 )) ان يشارت 
رودان فى ديكورات بورصة بروكسل» 
وقضى حمس سنوات هناك للعمل في 
هذه الديكورات حيث ذهب خلالها ألى 


ايطاليا وشاهد اعمال الفنان العظيم 


ميخائيل انجلو وكان لهذه المشاهدات 
الأثر الكبير على اعماله في سنة 1876 
عمل رودان تمثال (عصرالبرونز) وهو 
تمتسال لاتسان واقف وعرصض في 
«الصالون» وكان موضع انتقاد شديد 
علاوة على ذلك فد اشتراه متحف 
«لكسميرج». وبعدها عمل تمثال 


ائسان يمسي وحاز على اعجاب 
المشاهدين من حيث قوة التعيير (وهو 
معروض الآن ف معرض رودان في 
ياريس). 

نالت هذه الاعمال اعجاب مدرسة 
القديم كايير بليوز ععتاصيهن) 
811 قدعاه للعمل في احد 
المعامل حيث عمل في الستوات 
9 -18823 لتصليح وترميم 
التماثيل واحياء نحت السيراميك: 
وق هذه الفترة بدات تصقل مواهب 
رودان قي الحفر على الحجر حيث انتج 
العديد صن اعماله. 


في دماء الشرابين بشجن خاشع. كيف 
تخلو الطائرة المختطفة من النساء الا 
من ايتسام وائوار كيف ايتها 
العزيزتان تقومان بالشؤون الصغيرة ؟ 
وعيون القراصتة تحاصركما حصارا 
شديدا © 

وقبلا كنتما محاصرتين يسور من 
البيت الكويتي. سور الحب والعطاع 
والام الحتون ألتي تحيطكما ياهداب 
الحثان كيف تغيرن الفساتين, ونحن 
النساء سريعا ما ثغير احمرها 
وازرقها واصفرها واوسعها وضيقها ؟ 
هل لمست اصابعكما المشط والمرآة؟ 
من سكب على الشعرا شف وقمصان التوم 
ماء الورد والطيب والبخور؟ 

كيف كان الطعام والتوم والقهوة 
والشاي؟ 

من سرق بيريق العيون الجميلة 
الحزينة؟ كيف كان الوجع؟ فانتما 
وكل ايناء (ابريل) المخطوفين في 


«الرأي الحام» - 88/5/١119‏ العدد 1656م 









##ا اسساء 
© الاديية ليلى محمد صالح 
قلوب شعب الكويت ومن يسكن 
الكويت؟ الشعب الذي يؤمن بارادة 
الله التي لا بد ان تعلو فوق كل ارادة. 





لينىالسبعان 


الس سن أأليبس _ وول 


من هو المسؤول المباشر عن مثل هذه 
الاحداث؟ 
خاصة وانها تكررت اكثر من مرة تجاه 
وطننا الكويت. هل هي مسؤولية 
شركة الطيران؟ هل هي مسؤولية 
التعاون مع من عبث ف اليلاد؟ هل 
هي مسؤولية الاعلام ؟ 
نحن نتمنى أن لا تتكرر مثل هذه 
الحوادث, وان نقف تجاهها وقفة 
حازمة لبيان: من هو المسؤول المباشر. 
وانا ني رايي ان المسؤول المياشر هو 
(نحن) انفسناء لاننا اتحنا الفرصة 
لمتل هؤلاء , كان يجب ايضا ان يتخدذ 
كرارا قبل اقلاع الطائرة من [مشهد], 
فهذه الامور تحتاج الى قرار سريع 
وحازم. كي يصبح بعد ذلك؛ نحن 
الذين نملي عليهم قراراتنا, ونمهلهم 
ساعة بعد ساعة وليس هم. وان 
الوجه الايحابيى لهذه الحادثة هو 
اثبات روح التكاتف في مواجهة الامور 
المتعلقة بالوطن. 
ونتمنى ان الاعلام يمتابعة كل 
المفاوضات وحسم الامور. 
ونحن مع الحكومة ف ١‏ لتصميم عان 
هذا القرار لزي من الثيات 





ا 


© الكاتية ليلى السيعان 

والتصدتي لمثل هؤلاء. ان مشاصسر 
الحزن والالم تولد ف النفس مرارة, 
وتضطرب الاحساسيس ولا يدري 
الانسان كيف يصدق ما يحدث. 
واتمنى من كل قلبي ان تزول هذه 
الغيوم السوداء وتنترج الازمة على 
خير. 





د .عمعلليىيال ‏ ناز 





هاا اوش 


ي لحظات معينة اشعر بمدى صدق , 
بمدى تجسد ما اقوله احياتا من 
عبارات دون ان اشعر ف تلك اللحظات 
التي اقولها فيهاء بمدى ما تحمله من 
معأن او يعيارة اخرى دون ان تتجسد 
تماما الصورة الواضحة حقيقية, 
لتلك المعاني امام عيني. 

وقد كنت- وكان غيري يستعمل 
عبارات- اللاآدمية وحشية العصر. 
زماننا الوحشء زمان يلا قلب... 

ولم اكن اتصور ان تأتي لحظات اجد 
فيها فعلا الصورة البشعة لكل تنك 
العبارات وقد تحسدت امام عيني. 
ولكتها أتت... باظفارها وانيابها أتت 
اللحظة بعين واحدة بشعة. 

أت اللحظة وكأنها الكابوس الذتي 
يحاول الانسان قي لحظات نومه ان 
ينقذ نفسه مته بالاستيقاظ, ولكنه اي 
الكايوس يشده شدا فلا يستطيع 
الاستيقاظ ولا يقدر على النوم. 

أتت تنك اللحظات القاسية أن ان ما 
يحدث يفوق كل حدث سياسي وغبر 
سيا 


يأسي. 

اتت تنك اللحظات التى نتشعر نحن 
الآدميون اولاد آدم حقا اننا 
مختطفون واننا مقيدون من شعورنا 
ومن ارجلنا ومن أاعصابتا. وانتا 
مصوب الى صدورنا اسلحة جبانة 
وعيون مجنونة جبانة وعقولا مخربة 
نشعر فيها نحن الآدميون اولاد ادم 
حقا اننا تقطع بعض اعضاءنا في كل 
لحظة, وتقذف دمعها كل كرامة 
الانسان وكل انسانية الانسان؛, تقذف 





© د. عي الباز 

من باب الطائرة. تقذف ني وجه كل من 
لازال يتثائب بكلمات السياسة 
والمسالمة والتعامل برفق مع مثل 
هؤلاء الوحوش. : 
هكذا تشعر نحن الاأدميون اولاد أدم 
حقا ونحن نتابع مسلسلات العذاب, 
اما شؤلاء الجبناء الذين يتيسدهم 
جبنهم قبل ان يقيدوا ركاب الطائرت. 
هؤلاء الذين اختطف بعض الشياطين 
هناك عتولهم قبل ان يختطئوهم 
رجلا. شيخا مريضا. ونتاتين لا حول 
لهما ولا قوة ورجالا ايرياء. 

اما هؤلاء قلت لا ادر هل كم اولاد 
أدم حقا ام انهم من نسل الشيطان. 


إ نحن الغجر في باريس 


.. . روج 5-5 5 قووهة د من 


كل الوجوه الخرافية للفقجر من 
اسميرالدا إلى كرمن مرورا يبطلات 
بوشكين او تولستوي تلتقي في 
مسرحية «نحن الفجره وشي عرض 
مشهدي سرح رومين التجري في 
موسكو وذلك على خشبة مسح 
موغادور في باريس ابتداع من 
الخامس من آيار/ مايو المقيل. 

ويقوم بالرحلة ستون فنانا وهم 
ينتمون إلى احدى الفرق ومخرجها 
نيكولاي سليتشتكو اسماها والرائعة 
الغجرية» لجمال صوته الفتان. 
ويلعب سليتشنكو ايضا دور الممثل 
الرئيسى ىن مسرحية «نحن الغنجر». 
يقدم هذا العرض ويتم انشاده 
باللنتين الروسية والتجرية وهو 
يروى قصة روح شعب ويحاول ان 
يستخلص منها طرافة ترحل قييلة 
جاءت من الهند بعد محاولة ابادتها 
على يد التازيين, والعرض يفرف من 
الكتاب الذين الهمشهم ارواح فيكتور 
هوغو ويروسبير ميريمي وكتاب 
عديدون روس خلقوا ايضا شخصيات 


الإبادة علص !ا يدي النازيين 





© تولستوي. 


عالية كشخصية غروشينكا عند 
ليسكوف واليكا وزمفيرا عند يوشكين 
وماشا البطلة النسائية الرئيسية في 
«الجتة الحية» لتولستوي. 1 


دشكتلالري المحام 


| تاصيرسيا رات امربلم مع سا شراء أجمم ربسيارات باه ني أمرباتتك / 


بس وبع سنا نم ٠‏ باعات ميمح سم واحرة تحت الطلب 
تخأ م اواو 1 ةاؤ نان 


ميش سرت أخصا يرت ق صبائ دمي انراع التييف9 انرا دي مالم قله 
جيه مناشن اكدريءء يشر مازع ستريرة, 


| ترجو يع انوا اتيف اركرى 
ككخدكب إلى . مكرالجابرية التجاري 


مرش سْقَلةٌ م بسة المارمة تنثن 


برالسال 1 ا 


صاتتف 12111 







معه د اليدرالخليى 


يعلى عن بره التييل تي الرورات التالي تت 






لازغ المديوانيات | لعربية - لتب سمالة 6 07 : 
الطاء ع الدرعضية ا فنع و١‏ د.لثر - جاتحت |0 


الدّطص الستعرج وأفاع الدتمس واللتواب -اتقانيائمل 


سرعة ف السام ت/ 2411441 صباما ,007741 عسات أ 
قاروفه اشتىابوماق | الوق /دوا «ا مساج خيلف مكركة العسدى 0 


معلوت نجارين ومنجد ين وصياغ نكر . 


طت رلنيه ١ب‏ 
رساسة ١‏ قطع 
طٍِ نطع مه داك سرطا بين 


صقل طدرة اليكا لوريوس والطامهيسر رطب 
بشي وليسئات رز درق في كراسي امسا سة ) حب 
ان القرت مهد دالو فت مر ل 


ا مراميمة مر 8 - ٠١‏ ليلا قي السب 
سكاييع السو جْلف اسهلية للم #_- 
تفرك 1١‏ ؟؟ رصب 4اق الريل: .19.0 كويركت 





سال السيانات -تشغي لالاسيوتر-تحييل 
النظم - علو لايور - الربيحت 
يلف ةكوبوء بسك -ددفات كك 





| دك أعرفة نوع مزروصم .1اد.ك‎ 4١ 
.ل أطرفة و مطردة ل‎ 












التوية تعائب مسي ندا راي مقاب ار عد 
الاعلية لقطصع الفيسار دشن 


عن ولت ميراؤؤياتيك 
قباس ل ميلع 
١م‏ رءع وكِمَاك رورم 


ا 2 -0- تب عارة 


مزيسة #لعتاهطاه اللمن من سي والقليير و 

3 العاملَ ولرء 
تيف لجار 

ا يلام مترعنينا 


أسعا_خاصة للزْشاك لستويي 
>/1 5 غ2 ابوعيرالله 


عتمعة 4 شام اا ا اع 


0 


تادز ابس 


تحبدي نكم ١‏ لتراث الكويت الرع مانة لكين ركيم 


من خشي الجندل والسدق 
و ترسومات الديمي 
ا سقف تصسع ها رديه ورشجررانع 
خ*# شدية م عكل عفد جر 
رلسالمية تيار تار عار اللي +11/االا0 








يوجد لديئا خدم وسواقين من 
سيلان والوصول خلال اسيوع. 
اتصلوا بنا يصلكم مندويتا 
© مباشر 801١1810‏ 
46٠‏ غ5 / وت غ26 


5 
ماوت والرياور 
ماده هميان / ابسقف صناعية /ارضيات 
صب ك_ باو /عمية رميس جب /رقام 
المليوم /ترمي م/ ينا وكظل /رصيانةالمباي 
سارت : لالؤج .كي ؟ / 117171177 ؟ 










درع- 11٠‏ كردكهلا 
0 ه 
وللتنتية #ث 


برضن الت سمار وبائرقه 
فَنِيكَ ماهضة ؛ فت و خركي 
ونمّن الأئات دمنانزت 
واطكاسي واشريّات ٠.‏ 


الريّضال 6.6 لاثلا5 ابوراود 


الممكيزى الرعرلت 


مؤسسة 


تركيب ا -خدمة فورية 
نف تان ساف انراأسنتنا 


الذملاسى ظ 


285 © كلنفون :50؟581/١1/1041ا1غ‏ 


وبع لعو ك2 
/ سيت 
سج 


السسديج اي انواع 
رنس 8 


الحشرات والانات باحدث 
الالات والمبيدات 

الوطنية للتنظيف 

ل دلاولا 
0 


ئ_- 


ستريب 
الطايق الأول تد 6 الا 1 
5 شاقق فاخرة ا للايجار وللبيع 











عزل الأسيغ فوهه رتت انان 
اوصائيرت في اسراريي وفزانات 
المياه ا رساي . وي خاص مرمباء- 
مرسسةالطائا العالية 
> كج ا ا 0ه 



















طياعة (عرقيار إجلزيك)-النلاس - 
# ارات ما ءوسب شه وم 
الرقاشر اط الأغياات فصت 
التجاربة - معالبة القامات. 









الفائم |[ 6 0 
الدقةوا 

بطاقة سيم | | وطباعة 

00 3 دارالساير للترجمة 

قداجسيم - 509 85 8 

علد الزيسى وان سس ع | | خبرة ف التدرجمة لجميج 
عض مع علييا لهاك اام 111 
تلشرت//225719 - ري 


صتائر الحماية الخارجية (شدن 
إلقنده لومم عور الماني 
مظلات للمحلات والقلل ياحدث 

الموديلات. 
| » مظلات موتقف كير بي / اللونيوم . 

ه ستائر عمودي 0 / اتجليزي. 

» صيانة الستائر العمودي والمظلات. 

شركة حامد محمد القائم وشريكه . 


ت/ 6086 الاغ 7ب ١اأمنالائ‏ 


كل نر متزلار ساي واهيدياة 
للاسرّة ولك شخصصيًا شخصيًا . زيارتلاك نهمتا 


رأس السالمية جونز لؤة المرزووء - منت 40 81/1,8 







خدمة سريعة خلال 6 ساعة 


بائية 
2 11تملامع لم54١‏ للع 


مؤسيسة 
الديحاني الكهرد 


| | غخرب درع الجزيرةللبقاله مع 
1 المواد الغذائية والمنتجات التركية زم جيرة ف جال الاو اميم 001 
| استشخح 0-7 7 و ار عماةً واءة - الرمسا اليكل 
كاعودناك باحست رارق سكس بال لمي المشوررة / 

0 ام د الريك الفلا ها جح با راتت 
ديف م ويا مب اخرب اق لتمارا بت ملسف ١‏ 
والتررية تامرز صن سل المكرو 35 


سه 12111111110 
كدت سقروس همايا -بياات 

بت - ماسرات - صمي انواع ابوب 
امت | | | ١د‏ ّْ 
استصال حا + لكا كم 1161م )| ؟ جسن | | 1 2 0 ل ْ 


السقرة ل ساييع رق 11 متفرع من ماري اين حيلرري رامن يشر 
سَاية الدريّاف والسارك الرسعرمية مض .دن » 


200 1 شار 
غزانيه بفرس ياببيت وم 6 وبنار 
22 فاه > ملفا */ا06 انام 


لدينا كل أتواع المطايخ ستيل ٠‏ المنيوم: حديد مدهون. خشسب 
ا 0 تشكيلة من غرف النوم تبدا م ؟ ديناراً 8م 
مطابخ بضها: الشويخ مقابل بل معرض سيارات الا.الاا.8 
١19: ©‏ 5ئمغ /لاوهزمع 


السطية قطمة ؟ بشارع 23 شزل ؟ ا 
عامة اال ره بد د قرب سوي_الميلم 










ره ولجابرية وكل المناطق 
ماف سكا ايوم ف 
2 5 0 
هل تصدق ؟ أسعارنا ؟؟ 


!! ولراك مرثن و وقلوري شرق د | دططت مرة بالكورق هنا السعر‎ ٠ 
7000-6 ولعطفلنره عرويدة صميلة 2 دياس |4 نعاهة عطرامرراميهٍ‎ 
وفك برا بالركوق كنوه ب «ولافس| أكبي مد يشان مل تسوت‎ 
واضناض لنيرة واسها__مثيرة -. مطاضيف مركت رباك ب دشاس‎ 
وضلاط بجانية . تسا عوط جص دللساط ديئيابئة ب /.4 فلسسه‎ 










س1 ) 


رض امل لضوار الْعْدَائية وا وال رسكت 


والفرالة والضار لعج الإطثئالت 


.ل يي يرسي سس ب سس سب 
اتعا 0 وف السرء قَطِهْ ؟. ؟ مع مساعبرا (صاخ 
تتا لرسة الريك - متعكدة ة التسوؤة ق ١‏ 


الاعثلان البوب فق الراي العنام يخعدهء اممكلن والتَتهلك 


أ« ديار ديك روصي + دماج ركان 
١‏ دينام وصبة فط وركامل وافلوكيداناً 


صجّدمَه الؤدركت واندفراع من انار 


امل الستكرال ' ضاير الزيررت 8 8-57 27> ١‏ | سوظة الشفرةَ الشعبوي ولع - باع برت مق أ 








500 
١. ١ له-1‎ 






م مسجلة تسطر يسة تستسيسد إسسر فقي | أمبر تضرووي عهده 
٠‏ السكسو يت لمسنسطق الارهساب 


لخم 


أالدوحة- ا 
مد القطرية عن تاييدها لوقف 
1 مونجهة 


اعريت مجلة (اخبار 


2 الكويت في تصميمها على موا 


م 





٠‏ وزير الدفاع البحريني 
استقبل سفيري السلطنة 
والهند 
المنامة ‏ اجتمع وزير الدفاع 2 

القائد العام القوة ا اليحرين اللي 


م1 1 


00 الس الج ع د 
والهند السيد بي ام منون لدى 
ا 


كما اجتمع 
سس < القتصل العام لتركيا لدى البحرين 


ل 


0 


وزير الدقاع اليحريني مع 

السيد ياقوز اكتاشي. 

وت خلال الاجتماعات الثلاتة التي 
جرت 'كل على إتفراد استعراض 

القضايا ذات الاهتمام المشترك 

والعلاقات التنائية بين البحرين 

والدول ل الثلاث. 





المحنة القاسية التي تتعرض لها 
الطائرة الكويتية المخطوفة يروح 
الشجاعة والبيسالة والت 
بالبادعيه ورفضها للخضون والابتزاز 
والانصياع الارهاب 
والارهابيرة . ال هذا الموقل 
باته موقف شامخ. وقالت المجلة 
الاسبوعية افتتاحيتها امس أن 
موقف الكويث هذا يجب ان يكون مثالا 
يحتذى به لجميع الدول التي تتعرض 
لعمل ارهابي من هذا التوع.. سواء 
بغوض الايتزاز ات أو غيره 
3 صَديق الايتزاز الاخرى واكدت 
المجلئة ان الركوع مرة امام الارهاب 
معتاة الاستسلام امامه د 
الارهابيين وتشجيع المجرمين و١‏ 
ا دار الج ريمة 
وعناصرها. وطالبت امجلة قي خنام 
افتتاحيتها الامة العرد بقدم 
الاشادة فقط بموقف دولة الكويت ي 
مواجهة الارهاب والابتزاز السياسي 
يل اتخاذ ميادرات شجاعة لتاديب 
الجماعات الارهابية التي تتبنى 
خطق الطائرات. 





< الرياض - اعرب امير منطقة الزياض 
4 الامبي سلمان ين عبدالعزيز ورئيس 


سس 
سا 


0 37 







ل 


وار 


- يمرل 


.. اللجنة الشعبية لمساعدة مجاهدي 

عن شكرم اسرة الامانة 
فلسطين غوف الما دور الخنيج 
العربية دعما للانتفاضة الشعبية 


العارمة انتى يخوضها شعب فلسطين 
الأراضي ضد قوات الاحتلال 

الصوب وي واجراءاته الوحشية 

والجائرة. 

وجاء ن خطاب تلقاه الامين العام 


المجلس التعاون السيد عبدالله بشارة 
من الامير سلمان بن عبدالعزيز انه 
بمزيد من الشكر والامتنان تلقينا تبر 
اسرة الاماتة العامة وذلك 


استقبل أريعة من المبعدين 

أم القبوين ‏ استقيل الشيخ سعود 

- المعلا ب 
اسان #بر يس 2 


والذين يمثئون الدفعة 


”الأو من يل من الارض المحتلة 


٠ "0‏ الى ليتان. 





له 
2 
3 


- و 
ع 
2« 


ا 





> وقد يُونَ المبعدون 
. والذين يدومو حاليا ججيارة لدولة 
1 العريية المتحدة الى سموه 


آخر اخيار الانتقاضة القلتطينية اخ 


'. الارض المحتلة. 





© للبيع ملحق بالعارضية 
مكون من غرفة وصالة كييرة مع 
الاثاث للاتصال مساء ت: 
21 أبوعادل . 


© للايجار 3 ل محل كي 
شارع اين خلدون مكون من أرض 
وسردات لبور لاي عمل 
تجاري على الشارع الرئيسي 
فرصة لا تعوض . للاتصال 
صياحآ ا ت: "7575١49‏ - 
مساء 51118 
ابو عبدالرزاق . 
عار جار جار 

© مطلوب فيلا دور ارضي او 
دورين مع ملحق + غرف نوم 
و حمامات ومطيخ الايجار 


ب مومع دينار- 
ت 0577١107ئع-‏ 51ئ5 81 6. 
العانداتما 
© لنبيع محل يشارع اين خلدون 


أارضي وسرداب الاتجسار م1 
ديشارا على الشارع الرئيسي 
ومجبل اخر مقابل صدرسة 
حفصة للبنات بحولي الايجار 
٠‏ ديتار. للبييع بأعلى سعر, 
للاتصال ت: 0 
صباحا- /5119/081؟ مساء 


© للميادلة ف منطقة 
الظهر قي" على الشارع العام 
عملت له تحديلات كثيرة بارض 
وقرض للاستفسار الاتصال ت: 
ملظت لدكاظاس 
سلوى. 

ميقا 


© للبيع في سلوي ق١ ١‏ شقة مع 
الاثاث ا غرف وصالة كبيرة 
بالستائر والموكيت ومطبخ واسع 
كامل التجهيزات تكييف مركزي 
الايجار < ١7١‏ د.ك مع الكهرياء 
للاتصال ت: ابا اع 
مهتدس قاير. 
١‏ عاوجارجار 
© للمسادلة بيت بالفردوس 
مليس حجر اردتي ٠غرق‏ ويه 
مساحة للحق ببيت على 
شارعين اق شارع بنفس 
المنطقة - العارضية او الفردوس 
للاتصال ت: 289172261 مساء. 

أ جاجع 

© للبيع محل ف ميدان حولي 
مقابل .مطاق السالمية شارع 
كبدالله فضالة يصلح مكتب 
بيع السيارات بسعر مغري م 


امائة التصاون تتسرع مساعدة الانتشاضة 


للاتتفاضة الشعبية التي يخوضها 
شعب فلسطين 1 الاراضي المحتلة. 
ونسب بيان وزعته الاماتة العامة 
مجلس التعاون لدول الخليج العريية 
الى الامير سلمان قوله ف الخطاب أن 
استحاد الندائنا يدهم الانتفاضة 
ندئيل واضح عما يجب أن يكون عليه 
تضامن وتكافل ابناء امتثا العربية 
والاسلامية وترجمة صادقة عما 
تعودنا عليه يدعم اخواننا واشتاين 
2 الشعب الفلسطيتي قي محنتهم 
حتى يكتب الله لهم النصر ويتمكنون 
من استعادة حقوقهم بتحرير 
فلسطين من رجس البهود والصهاينة. 


المنامة - تم هنا امس التوقيع على 
أتفاقية يين البحرين وبرتامج الامم 
المتحدة تتعلق بمشاركة الشباب ف 
الحفاظ على البيثة ووقع الاتفاقية من 
حاتب اليحرين رئيس المؤسسة 
العامة لتلشباب والرياضة ‏ الشيخ 


اليحرين السيد والى شاه والي. 
وذكرت وكالة اتباء الخليج أنه 
يمقتضى هذه الاتفاقية سيتم 
زراعة النياتات الصحراوية التي تتمو 
في البحرين دون الحاجة الى ريها 
بالماء ومشاركة [١‏ لشياب هذا 
١‏ للتعرف على ت 

القواعد الاساسية ومتطلبات 
الحفاظ على بنية البحرين واشتراك 
1 ميا 
الشباب يشكل عصلي ومباشر في 


البضاعة وهي مواد ديكور 
وامتيازات اخرى للاتصال ت: 
لاهلاة/اوع- 8١/64‏ 8- 
و0000 

عار جارماد 


ل اللبييع بقالة لعدم ٠‏ الفديط 
موقع ممتاز بخيطان القد 
شارع المطار للاتصال ت 
اه 





9 4 للبيع لهواة السيارات 
القديمة سيارة شفر بلر طراز 
0 يحالة جيسدة جدا 


للاتصال ات: 051851/86 - 
04 معتز. 

جلا اسار 
© للبيع هوتدا أكورد 5 أبواب 
موديل 88 اللون عنايي 
مطلوبة لبيت التمويل ١6٠٠‏ 
د.ك ومدقوع لها 50-٠٠‏ درك 
والسعر بعد المعايتة .ا ت: 
اكلمالكهم - 
ا . 

جفا لجار 
© للببع سيارة يولينيز الم 
اللنون أحمر قطعت ‏ آلانف 
كيلومتر فقط. للاتصال ‏ ات: 
7 حيدر. 

علا عاوعاج 
© للبيع سيارة تويوتا كريسيدا 
طراز 19485 بحالة جيدة جدا 
للاتصال ت. لاءلاءهمة؟ 


سامي ‏ 
جا عدجا 


© للبيع سيارة شفر كابريس 
8 بيضاء اللون. بحالة حيدة 


فحص جير وماكينة . نهائي 
*د.رك. للاتصال ت: 
88 محمود . 

لباتيتةا 
© للبيع بداعي السفر سيارة 
تويوتا كريسيد! 5 سلندر 61 
/ا054 ا للاتصال ‏ ت: 


© للبيع سيارة شفر كمارو 86م 
قطعت 5؟ ألف فقط بحالة 


0 اللون رمادي مطلوية 
0 0 ديتاراً .. 

على 3 ل 

0 حسن . 





يهنتان ملكة الذنمارك 
الدوحة ‏ يعث الشيخ خليفة ين حمد 


آل ثاتي أمير دولة تكر ببرقية تهنثة 
الى جلالة ملكة الدنمارك في ذكرى 


اليوع الوطني طتي لبلادها . 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
ا العهد ووزير اللدفاع القتطري 


ببرقية الى ملكة الدنمارك ضمئها 
تهانيه يهذم المناسية. 


زايد يعزي عرفات 
-بعث الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية 
المتحدة ببرقية تعزية بة الي السيد ياسر 
عوفات رئيس اللجنة التنفيدية 
المتظمة التحرير التحرير الفلسطينية القائكد 
العام لقوات الثورة الفلسطيئية أعرب 
فيها عن خالص عزائه وصادق 
مواساته وقاة جاه المتاضل المقفور له 
السيد الوزير « أيوجهاد» تاكبي 
القائد العام ا 
عضو اللجنة المركزية لحركة « 
الذي انتقل الى جوار ريه اثر اعتداء 
غادر أثيم. 
كما بعث سمو الشيخ راشد ين سعيد 
المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة 
الى السيد ياسر عرفات. 





رسالة لوي عهد قطرمن 
البكوش 


الدوحة تسلم الشيخ حمد ين خليفة 

العهد ووزير الدفاع 
1 يت 
الهادي البكوش رئيس الوزراء 
التونسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين 
البلدين والقضايسا ذات الاهتمام 
المشترك. |00 
وذكرت وكالة الانباء القطرية أن ولي 
العهد تسلم الرسالة خلال استقبالة 
امس للسيد سائم ين توفيق الفراتي 
سقير تونسٍ 00 الدوحة. 





منع عرض بعض الافلام 

الاجنبية فق الامارات 

ظبي - أصدر الاعلا إلة 
لع ا 1 ة الشيٌ أحمد 
إنين حامد قرارا وزاريا اليوم بمنع 
عرض أو استبراد أو تداول مجموعة 
.من الأفلام الاجنبية. 
وأرجع القرار أسباب المنع لاخلال هذه 
الاقلام بالاداب العامة والرعب والعتف 
الذي نتضمته, كما ألزم مستورديها 
ياخراجها من اليلاد قورا. 
كما أصدر الوزير: قرارا يمنع دخول او 
تداول مجموعة من الكتب الاجنبية 


الس الحتيف او اخلالا بالاداب 


العامة أو الاساءة للعرب والدعاية 
للمصالح الصهيبونية واستدرار 
العطف على اليهود والتبشير والاشادة 
بالصليييين, * 


© للبيع سيارة تويوتا سيلكا 
موديل /ال51١‏ تأامين سنة كاملة 
مكيفة 0 غيارات المطلوب: 
© د.ك للاتصال صباحآ ت 
إإيحيى . 
جاجاد عاد 
© للبيع سيارة رينو 70 طراز 
41 "5 سلندر كاملة 
المواصفضات قطعت 4 آلاف 
كيلومتر السعر المطلوب 6٠٠١٠‏ 
دينار غبر قابل للمساومة . 
للاتصال ت: 65٠١7١1178‏ 
جل جا جاه 

© للبيع سيارة هوندا أكورد 
8 موديل ١5886‏ اللون 
عنابي بحالة ممتازة حجداآ 
السعر المطلوب ١9/0٠‏ ديناراً , 
غير قابلة للمساومة . للاتصال 
من ١-8‏ صياحآاً 060-م 
مساء ت: ١14‏ 5 


استعمال سيدة. الاتصال من 
الساعة الرابعة حتى التاسعة 
ات ١ه؟اكالاة.‏ 


السرداب رقم 9 مع 
أو يدونها الاتصال من الساعة 
الرابعسة حتى التاسعة 
ت 11م 

جد بد عد 
© للبيع سيارة جيب نيفا 
سكراب موديل 4 ومكيف 
سيارة لدا جديدة - 


1 


© مطلوب توصيل موظفة 
دوامين من السالحية إلى الكويت. 
وبالعكس للاتصال ت: 


ت الأو١٠‏ ئلا ايومحمد. 





28-5 
© مطلوب توصيلٌ موظفة من 
الفنطاس إلى الشوي دوا 
شركات للات يت 5 

3خ 19 

جا 


© مطلوب سيارة لتوصيل 
موظقف من كن كموي إكى قزارة 
الاعلام 0 0 اتصال ت: 
افا 


ْ 


لدى استقباله عرفات 





امسيسر البسضسر ين قسدم التصمزية سوفاة الموزيسر 
واكسد دعوسه الكسامل كيد الفسطينيين 


المنامة- أاستقيل امير دولة البحرين 
الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة 
وسمو رئيس الوزراء الشوخ خليفة بن 
سلمان آل خاي 


عرقات والوقد المراقق له الذي يزور 
المنامة حاليا. وقد قدم الامير / وسمو 
رئيس الوزراء تعازيهما بوفاة فقيد 
منظمة التحري 


الح حل ال الفلسطيتية 


الضفة الغريية وقطا 
والتطورات الراهنة قي 
منطقة الخليج. وقد اكدا دعمهما 
الكامل لحق الشعب الفلسطيني 

دولته المستفلة وتقرير مصيره 0 
سموهما بالانتفاضة الشعبية 
الباسلة للشعب 1 التي 
جاءت تعييرا صادقا يرفض الياس 
والخضوع للاحتلال الاسرائيي 


© الشيخ عيسى بن سلمان 


مؤكدين سموهما ضرورة تكاتف ويذل 
كل الجهود المربية لدعم هذه 
الانتفاضة وحق الشعب الفلسطيني 





تقرير مصيره. كما تم خلال المقايلة 
مسقي تي اساي المبذولة من 
اجل التوصل الى مفاوضات دحل 
القضية ان حلا سلميا 


عدد من دول العالم والدول العربية. 
وقد اعرب السيد ياسر عرفات لسمو 
الامير وسمو رئيس الوزراء عن شكره 
وتقديره على دعمهما وتاييدهما 
المستمر لدعم وتأبيسد الشعب 
الفلسطيتي ونضاله المستمر. وحضر 
المقابلة وزير الخارجية الشريخ محمد 
بن مبارك ال خليفة ووزير الداخلية 
الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة 
ووكيل وزارة الداخلية المساعد 
لشؤون الهجرة والجوازات الشيخ علي 
بن خليفة بن سلمان ال خليفة والسيد 

تب منظمة 


وصل الى المثامة يوم امس الاولٌ يْ 
زيارة للبحرين تستغرق يومين 6د 
جولة له ني عدد من دول ١‏ 





داعياالىاسسماع اميركا للصوت الفلسطيني 





المفيمحسل: سواستسز عسازم على مسواصلة 
جهوده ل#يجاد ضاعدة علسلا م سالمتنسطلفسة 


باريس - صرح سمو الامير سعود 
الفيصل وزير خارجية المملكة العربية 
السعودية بان جورج شولتز وزير 
الخارجية الاميركي عازم على مواصلة 
جهوده من اجل ايجاد قاعدة للسلاً 

ف اكختطقة بالرغم من الصعويات التي 
تواجه مهمته وقأل أن شولتز قد اكد 
على ذئك خلال زيارته للسعودية 


0 تصريحات للمجلة - المستقبل 
- الصادرة امس ان الولايات المتحدة 
يمكتها ان تلعب دورآ مهما من اجل 
تحقيق السلام في الشرق. 
ويتوقع ان يقوم. شولتزي اواخر ايريل 
يجولة جديدة ق الشرق 
0 للتياحث حول خطته للسلام 
فى المنطقة كان قد زار المنطقة فى هذا 
الاطار ثلاث مرات منذ بداية العام 
لمر سعود وذيد الخارجية 
ضرورة ان يستمع وزير ١‏ 
0 ام الصوت ! 0 
اللسؤولة 3 واخيرا 4 لضي 5 0 
انه بدون ١‏ 
0 الصورة 1 0 
دبلوماسية دولية لاحلال السلام 


الشرق الاأوسط. 
واضاف أن السعودية اوضحت هذا 
الامر لوزير الخارجية : الاميركي خلال 
زيارته الاخيرة للرياض. 
وكان شولتز قد ارق جولته بالاضافة 
إلى السعودية كلا من مصر وسورية 
والاردن وفلسطين المحتلة. 

حديث ممائل قال الدكتور هاتي 
1 اونة وزير الاعلام الاردني ان 
الاردن أكد خلال المباحتات مع شولتز 
موقفه الرافض لان ينوب عن الشعب 
الفلسطيني ف المؤتمر الدولي وقال ان 
الاردن لن يتفاوض حول تسوية 
القضية القلسطينية نيابة عن منظمة 
الت 
لكنه اضاف قائلاً انه اذ! اتفقت 
الاطراف العريية والاطراق المعنية 
على الاشتراك ف المؤتمر بوفد اردني 
فلسطيني مشكرك قان الاردن علي 
استعداد لود 0 3 5 
الصيغة.. مشيرا ن الاردن 
احاط منظمة التحرير الفلسطينية 
بنتائج الاتصالات التي اجراها يهذا 
0 قبل جولة شولتؤز الاخيرة 


رم وذير الاعلام الاردني اننا نامل 


بجهودنا وجهود اشقائنا العرب 
وبينضال الشعب الفلسطيني ان تقتد 
الولايات المتحدة بان اي 
والعلاقات العربية الاميركية نفسها 
تتطلب الالتزام بقرار مجلس الامن رقم 
7 اي الالتزام بوضوح بالانسحاب 
من الاراضي العربية المحتلة. 
ورد على سؤال حول موقف بلاده من 
عفد مؤتمر قمة عربي قال الدكتور 
الخصاونة اننا مع أي قمة عربية 
تنعقد لبحث اي موخض 
طارىء لكتنا في الوقت نفس تعتق 2 
الدعوة للقمة تتطلب اكير قدر من 
التشاور. 
بحث مسبرة التعاون 
الخليجي مع الهاشل 
مسقط- اجتمع السيد فهد بن محمود 
ال سعيد نائب رئيس الوزراء العماني 
للشؤون القانونية امس مع السيد 
سيف ين هاشل المسكري 0 العام 
المساعد للشؤون السياسية مجلس 
لخليج العربية. وذكر 
راديو مسقطانه جرى خلال الاجتماع 
استعراض اوجه التنسيق “ماده 
بين دول مجلس التعا 
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مأساةالطائرة .... واستشهاد ابوجهاد ! 


كانت اعظم هدية قدمها خاطفو الطائرة الكويتية الجابرية, تغطية 
الاحداث الراهنة الحتتالية التي شزت ضمير كل حر, وكل محب للسلام 
ورافض للابتزاز ولمنطق الارهاب. لقد جاع تحت ستار هذه العملية 
الخسيسة التي اقدم عليها خاطفو الطائرة ابعاد مجموعة من 
الشياب الفلسطينيين من الاراضي العربية المحتلة, الى لينان» وزيادة 
عدد الشهداء من ابناء فلسطين ف الاراضى العربية المحتلة الذين 


قاوموا وما زالوا يقاومون بكل بسالة العدو الاسرائيلي دفاعا عن 


اراضيهم وحماية لاهلهم 


الفلسطينية المستقلة: كما تبع 


بالضفة الغربية وقطاع غزة: لاقامة الدولة 


هذا الحادث الذي شجبته كل دول 


العالم القيتو الاميركي بادائة اسرائيل لاعمالها القمعية ي الاراضي 


المحتئة فضلا عن تغطية الاحداث على الجبهة العراقية 


- الايرانية, 


وكان من اهم هذه الاحداث, اغتيال الشهيد خليل الوزير نائب القائد 
العام لنقوات المسلحة الفلسطينية المفوض العام للاراضي المحتلة 
الذي كرس كل حياته من اجل الدفاع عن القضية القومية, ودفع كل 


الابناء من اجل تنظيمهم 


تنظيما سئيما للانضواء تحت لواء الثورة 


الفلسطينية التي غدت اصلب عودا, وقوة من ذي قبل بقضل العزيمة 
التي يتحلى يها هؤلاء القادة في مواجهة العدو الصهيوني. 
والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا. 

لقد خسر العرب جميعا؛ وليست الثورة الفلسطينية قائدا عظيما 
ومتمرساء في صنئوف السلاح؛ ومناضلا فذا ف السياسة العسكرية, 


ورافضا لكل الحئول الاستسلامية, وموجها كبيرا في 


الفنون 


العسكرية, ذلك ايوجهاد الذي اتسمت حياته بالهدوء والموضوعية. 
نقد التقيته مطؤلا اثناء اجتماع المجلس الوطني الغلسطيتي ني 
الجزائر قٍِ عام 1987 أثر انتقال القوات الفلسطينية من بيروت الى 
تونس»2» فتحدث عن المؤامرة الاميركية التي يعانيها الشعب 
الفلسطيني من جراء الضغط عليه للانتقال من ييروت الى تونس.. 

وكيف أن هذه المؤامرة ستستمر... واضاف «ستعلم ان شبايا وشيب 


سيكونون وقودا لهذه الثورة. 


.. وسيقبدوا ذلك بكل صدر رحب... لان 


قدر كل فلسطيني هو الشهادة من اجل وطنه وقضيته القومية.... 
ذلك الحديث, كان لا بد من الاشارة اليه, في هذا اليوم, الذي نقل نيا 
استشهاد احد كبار قادة الثورة الفلسطينية والذي كان له باع طويل 
في دعم الانتفاضة بشتى الوسائل... لتحقبق اهدافها ومراميها... 


سياسيا وعسكريا... وماليا ! 
.. أن حادث الطائرة الجامبو العملاقة.. 


حقا . 


. الذي دخل يومه 


التالث عشر اليوم, كان يخفي الكثير من الاعمال, وهذا ما اشار اليه 


وزير الدولة للشؤون الخارجية سعود 1 


عندما قال «آن هذا 


الحادث جاء ف وقت يراقب فيه العالم ياهتمام اخبار الانتفاضة 
الشعبية العارمة وجهاد اخوائنا الفلسطيتيين». 

والواقع ان هذا الحادث الاليم... جاء في سلسلة الاحداث المؤللة التي 
شهدها عا منا العربي مؤخراء سواء أكان متمثلا يي اختطاف الطائرة: 
والذي رفضه العالم: وايد مواقف الكويت الرافضة 

للايتزاز... او ف هذا الحادت الماساوي الذي تمثل في استشهاد احد 
قادة الثورة ورموزها المشهود لهم بالاستقامة, والعمل المنظم... 
والدعم المستمر لتوار الحجارة بالضفة الغربية خليل الوزير. كس 
ذلت يدعونا لمزيد من اليقظة والحذر من اولئك العابثين بقضايا الامة 
العربية والتاكيد على ان هناك يدا أثمة وجبانة تلعب بمقدراتنا وفق 
تحريك خارجي يبعد الضوء عن قضايانا القومية, خاصة الانتفاضة 
ي الاراضي العربية المحتنة والتي اشتعلت يوم امسء؛ وكان حصاد 


الاسيرا 


ن لسبعة عشر شهيدا ممن صمموا على مواصلة السير 


والنهج ف طريق التورة الفلسطينية والتي جبل شعارها بالدم... 


دثورة حتى النصر» ! 





عبدالله القاق 





عت «الأي البح ام * المجايتة '[ 


© مستعد لتوصيل موظفات أو 
موظفين من خيطان والفروانية 
إلى الكويت والشرق. للاتصال ت: 
ا ا الا 0.1 
لماتيتنا 

© للبيع قطعتا ارض متفرقة 
مساحة الاولى 7٠٠‏ متسر 
والثانية 111١‏ مترا بمحافظة 


الفيوم للمبانى السعر 
النهائي” للواحدة ٠‏ ديتار 
للاتصال ت: 70117196964 


مصطفى. 


علا جارحا 
© مستعد لتوصيل موتفين دوام 
وزارات من المنقف - الفحيحيل - 
الاحمدي إلى الكويت يت وبالعكس: 
وكذلك عمال للاتصال ت, 
إن الشففرة 


علا عادجاد 
© للييع زيت زيتون 5 5 
وعملات أميركية فضة باسعار 
مغرية للاتصال ت: إلا 
روحي 


عاد عا جا 
© مطلوب شاب جامعي 
للمشاركة ف سكن مكيف مركزي 
ومؤتث يحولي للاتصال ات: 
248 فيُليب كامل. 


© للبيع ماكينة طراد ياماها 70 
حصانا بحالة جيدة بسعر 16 


دينارا للاتصال ت.: 
62-54 

عاد اماد 
© للتنازل صندوق بريد فْ مركز 


حوي المركزي للاتصال ت: 
08 كتم/0 ابو 
العلا يعد الظهر. 

جا جار جار 
© مستعد لتوصيل موظفات من 
الفروانية وخيطان إلى الري دوام 


شركات او وزارات ت: 
كت 20- يق 
هشام. 

عاو عدجا 


9 للبيع ستيريو ناشيونال دبل 
كاسيت يقوة ١١٠١‏ وات يسعر 
0٠‏ د.ك قايل للمساومة ت: 
557١4‏ من 8- ” مساء 
عتمان. | برريبي 

© مستعد لتوصيل موظفات من 
الجابرية وحولي والنقرة ت: 
و14 2- 1 
احمد. 


دوام مسائي قْ مؤسسة او شركة 
او كمدرس لفأت برمجة كمبيوتر 
ت: #للسدلت عمرو. 


الاعلا 


ل 0 


دار العام 


ص.ب: 190 الصقاة - الرمزا البريدي 13007 





ت/3771917 محمد 


تقال 
أ عادل 


٠‏ مطلوب عمل لقاب حاصل 
على شهادة جامعية من الجامعة 
الاميركية بالقاهرة ف علوم 
الكمبيوتر ت: 0 


ايهاب. 

عاد دعا 
© للبيع جيتار رقمي جميسع 
الاصوات+ جيتار كهريائي+ ١‏ 
مليفاير 7 كاسيت بحالة جيدة 
ت: 21/1١١786‏ بعد الساعة 4 
مساء. 

عا جارج 
© مستعد لتوصيل موظفات من 
حولي والنقرة إلى الكويت 
ويالعكّس ف شهر رمضان بعد 
الافطار تا 6و 1تع؟- 
”5 محمد. 

المقيتنا 


© للبيع ارض قي الأردن- عمان 
فوق المستشفى الايطالي. وارض 
صناعات عامة قوق مطار ماركا 
ارض سكنية 7 قطع صغيرة 
لمم ' كل قطعة يجانب المطار 
الجدية ت: الإ1- 
جع الال عمان. 881735077 
)٠ 9‏ السعودية ابو سامر. 
لمانمانا 

© مطنوب توصيل موظفة من 
خيطان الى نادي الكسويت, 
المواعيد السيت والائنين 
والاريعاء من 5-7 صباحا 
حتى الواحدة, ومن 59-1/12 
حتى التاسعة والنصف مساء.. 
الاحد والتلاثاء والخميس من 
السابعة والنصف صباحا حتى 
السابعة والنصف ليلا - تليفون 
57 


ااا 
© للبيع باب 


المنيوم 


لقنا 


© مطلوب ماكينة طراد 843 
ياماها على ان تكون يحالة 
ممتازة الاتصال من الساعة ١‏ 
الى 
ت/378407.6 عبدالرحمر 


الساعة 8 مساء 


لديا 


© مستعد لتوصيل موظفات 
دوام وزارات او بنوك من 
ايوحليفة والفتطاس الى الكويت 


وبالعكس من 8-0 لا 1,7٠‏ 
وخلال شهر رمضان من 
1 الاتصسال 


ت/38١55011‏ ابو احمد 


لبقياتنا 
للبيع تليفون سيارة تابت 
دوعلا لكلف 


3 مستعد لتوصيل موظفات او 
موظفين من خيطان او الفروائية 
الى الكويت الانصال 
27 مساء من 1١١-56‏ 
مساء او 1/50٠‏ 555/ ١1٠-3؟‏ 
محمد 

الباتياتيا 
© للبيع مجموعة طوابع وعملة 
فلسطينية من مليم الى جنيه 
بحالة ممتازة للاتصال مساء 
أحاباء لاغ مهند 


عاد جاجد 
© للبيع برامج كمودور ١٠لاث‏ ) 
د ا سعر النسخة 


دينار ونصسف مع القدرة على 
تصليح الجهازات/ اا 
حسين 

لمانا 

ع كمبيوتر 
ناذا ا 116 
١١150511 <‏ بالاضافة إلى 
سايسسة ااا 
داتاكسيت+ جويستك 
+مجموعة كببرة من البرامج 
+كتب مغر جد 
ت/75350373 اشرف 

المانسانيا 
© للايجار تليغقون سيارة تقال 
ن/ 901502١‏ الاتحال بعد 
اللساعة الحادية عشرة 
ابوغسان 


لك 


جا جارد عو 
© للبيع كمية كبيرة من الطوايع 
العربية والاجنبية للمختلف 
الاعوام- وللبيع جهاز كوليكو 
مع ملحقاته بيد١٠١٠‏ داك 
ومجلات قديمة جدا من مجلة 
العربي ت/ 54885٠١١‏ من 
5-7 مساء عصاحم 

يننا 
© مستعد لتوصيل موظفة مع 
موظفات من الرابية او الفروانية 
الى حولي او النقرة دوام شركات 
ت/ 727483٠١‏ محمد 

لبانيانيا 
© للنبيع ع كمبيوتر شخصي نوع 
صخر دق وطايعة وتوايعة 
مع كتب الييع لاعلى سعرات/ 
جاسم 

الماتياة 
© للبيع كمبيوتر كمدور 1١158‏ 
مع اجهزته واكثر من ١٠١‏ 


برنامج السعر 0-0 ريثئار 
ت/35 555550 الساعة 4-لا 
مساء فيصل 

علد جاه عي 


© مطلوب شاب جامعي كويتى 
لسكن مع شاب كويتي جامعي 
بشفة بالسالمية والسكن مجانا 
للاتصال ت/ 735070 سعود 
8 الى ١٠١‏ مساء 


© مطلوب مصري ججامعي 
للسكن ف شقة مفروشة بالكامل 
بنيد القار مع شخصينات/ 
١-4‏ الاتصال بعد 
الثامنة مساء او صباحا حتى 
النانية عشر - محمود سيد علي 
ابوزيد. 

الباتيايا 
© مطلوب رخصسة نجارة يدوية 
للمراجعة ن/ 1١615‏ 0غ 
ابو عماد. 

الباليانا 
© ارغب بالعمل ساق نصف 
دوام مساني وتوصيل موظفين 
دوام بنوك من ١7لا‏ الى 17١‏ 
من السالمية الى الكويت 
ت/ ١4381085‏ احمد 

الماديانيا 
© مطلوب توصبل موظف من 
حول الى مجمع الاعلام دوام 
وزارة 0ق 4 مصطفى 

المانيما 
© للبيع فيديو |1 ١‏ شارب دلا 
دبنارا بحالة ممتازة وجبتار 
كهربائي 33 دينارا ت/ 
39 300 بعد السساعة 7 


ظهرا مفيد 
جد 


© لتنازل بداعي السفر خط 
هاتف متزق يهتكاة حول يعكن 
اجو يله لآأيي شقة تخع 
متطقتي حوي او اله 
الاتصال ات/ 117553"؟ 
لمانا 
© مطلوب حلاق رجالي درجة 
اولى تليقون المنزل 217773748 
من الواحدة الى الرابعة ومن 
العاشرة الي الثانية عشرة ليلا 
باينا 
© مستعد لتوصيل موظقين 
وموظفات من خيطان والفروائنية 
والحساوي الى مجمع الوزارات 
ويالعكس دوام وزارات. الاتصال 
ت ١1١18/165185٠١‏ سرحان 
العدوائى, ايوجمال. 
ا#مة 
مستعدة لتوصيل موظفات دوام 
شركات من الساعة كادر؟١‏ 
صباحا ومن الساعة 4-4 مساءء 
من الفروائية وخيطان الى 
الكويت وبالعكس, الاتصال ات 
ولسديل ٠‏ 74 مدام سامية. 


© للبيع نيوتا كراون ‏ رويال - 
ده اللون احمر مكينة ,79 
اي كراسي كهربائية خلفية 
فتحة ومميزات اخرى. اطارات 
ميشلن جدبدة بحالة ممتازة. 
قطعت 3د كيلومترا. 

السعر 75*6٠‏ بدون مساومة 
للاتصال 556١الاء9ة‏ - 
55 - جمال. 

















يومالغكضب في فلسطين بعد استشهاد ايوجهاد 





سفيسد! ومنسات الجر حسى بتطسوابر صصاص الصطايسة 


امسسلان الخسسذ أذ وتصتعيسسد الجفساد اضطلاتا من المماجمد 


ن المحتلة- الوكالات- القضب واندلتت التظاهرات الجماهيرية 
العارمة يي كافة المدن والقرى الفلسطينية ف الاراط المحتلة اثر الاعلان عن نيا 
اغتيال نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية السيد خليل الوزير 
ابوجهاد » تونس فجر امس على يدي المخايرات الصهيونية المجره 
وقد اشتيك المواطنون الفلسطيئيون مع الجئود الاسرائيليين الذين قتلوا 
بالرصاص سبعة عشر فلسطينيا واصابوا مثئات اخرين بجروح. وشهدت كافة 
المدن والقرى والمخيمات امس اعنف الاشتباكات واوسعها ضد الاحتلال 
الصهيوئني تعبيرا عن غضب المواطتين ور على الصهايتة 
وغطت الأعلام السوداء امس كافة اتحاء الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين... 
وهوجمت الدوريات والقوات الصهيونية بصورة لم تشهدها الأراضي المحتلة منث 
بدء الانتفاضة الشعبية. 
وقانلت التقارير ان المواطنين فق القدس وبقية مدن وقرى ومخيمات اللاجنين 2 
الارافي المحدلة رفعوا صياح امس اعلام قلسطين وصور القائد الفلسطيتي باسر 
عرفات وصور نائيه الشهيد خليل الوزير «ابوجهاد». 
وقام عشرات الشباب بلصق الاعلام والصور على الجدران فيما اندقع المواطتون 
ف انْحاء الضفة الغربية وقطاع غزة الى الشوارع حيت اقاموا الحواجز ورشقوا 
وات وسيارات الاحتلال الاسرائيي بالحجارة. وذكر ان قوات الاحتلال عززت 
وجودها فق جميع الاماكن فيما تقوم طائرات مروحية باعمال المراقية المكثفة. 
واغلقت الطرق في جميع الاتجاهات نعزل المناطق المحتلة عن بعضها كما قطعت 
الاتصالات الهائقية عنها لمواجهة تصاعد الثورة الشعبية اثر الاعلان صياح 
امس عن استشهاد ابوجهاد في تونس برصاص الغدر. 
وتصدى المواطنون ف قطاع غزةٌ المحتل بعد ظهر امس لقوات الجيش الاسرائيلي 
ومنعوها من الو الى مستشفى خاتيوتس حيث قام المتظاهرون باستلام 

ثت شابين شهيدين من المستشفي واستلام حثة شهيد ثالث من رفح كانت 
أت العدو تنوي التحفظ على 
0 ا ف مدينة 0 بلاطة الى الشوارع في مظاهرات 
عنيفة جدا واصطدمت مع قوات العدو ف مواجهات عنيفة بكل ما تملك ورفعت 
الاعلام السوداء على المنازل واعمدة الكهرياء والهاتف. وكانت اصوات الرصاص 
تنطلق ف كل الاتجاهات داخل المدينة وتصاعدت اعمدة الدخان ف سماء نابلس 
وبلاطة. وقد رفعت الاعلام السوداء ف كامل الاراضي المحتلة. واعدنت نايلس 
منطقة عسكرية مغلقة منذ الساعة الثانية من بعد ظهر امس. 
وتواصلت المظاهرات والصدامات العنيفة جدا في قطاع غزة بكامله جباليا 
البلد - معسكر التورة - بيت لاهيا - عزية بيت لاهيا - بيت حانون- النصيرات- 
البريج - المغاي- دير اليلح - عبسان- خزاعة - بني سهيلا. خانيونس - رقح. 
وي مدينة غزة تواصلت المظاهرات في جمييع احياء المدينة وخاصة في حي 
الزيتون منطقة سكن القائد الرمز «ابوجهاد». 
وت مدينة خانيونس اغلقت قوات العدو منطقة مستشفى ناصر والذي يتواجد 
فيه العديد من الجرحى الذين اصبيوا صياح امس برصاص قوات العدو. واعلنت 
مصادر فلسطينية ان الاضراب العام سيعم الاراضي المحتلة لمدة ثلاثة أيام 
اعتبارا من امس. 





الشبان الغاضبون 


ويروي مهندس زرا ف غزة مع منظمة دولية ددهذا الصياح 





© جندي اسرائيلي يستخدم النباطة ضد المتظاهرين 30 
مثلها منذ بدء الانتفاضة في ديسمير الماضي. ونزل مئات الشبان الى الشارع 
يعبرون عن غصضبهم ويغضهم 

واكد للسطيني في الكشرين من عمره «لقد قتل الاسرائيئيون انضلنا - أن الجميح 
هنا يحيون ايوجهاد سواء كانوا من التيار الديني أو التيار القومي, 

واتر الاشتباكات التي وقعت ف الصباح مع الجنود الاسواثيليين انتشت شائعات 
في غزة تفيد ان احد مستشفيات غزة وهو المستشفى الاهلي اضطر الى اغلاق 
أيوايه لعجزه عن استقبال جرحى جدد . ويعيد ظهر امس تصاعدت ف شوارع 
غزة المهجورة, الرائحة النفاذة للاطارات التي احرقت عند العديد من مفارق 
الطرق. 


عي فلسطيتي يعمل 2 
عندما اعلنت الاذاعة نبا اغتيال ابوجهاد انتاب المدينة حالة جنون لم تشهد 


وتقول الانياء أن القوات الصهيونية استخدمت الرصاص 58 الغاز لتفريق 
المتظاهرين واستعانت بقوات اضافية وبمصفحات ومجنزرات وطائرات 2 
للسيطرة على الوضع. كما اشارت الى ان حدة المواجهة والعنف اتخذت طايعا 
جديدا امس وهذه هي المرة الاولى التي يسقط فيها مثل هذا العدد من الشهداء 
85 يوم واحد منذ يدع الانتقاضة. 

اعلان الحداد .. وتصعيد الجحهاد 


وذكرت وكالة الائباء الفلسطينية ان القيادة الموحدة للانتفاضة الشعبية 

الفلسطينية داخل الاراضي المحتلة قررت اعلان الحداد لمدة ثلاتة أيام على 

اغتيال السيد ابوجهاد. وأوضحت الوكالة ان الحداد الوطني الشامل سيرافقه 

تصعيد وتطور ف اعمال المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني لاغشال 0 

الرامية الى وقف الانتقاضة ولتجديد التاكيد على عزم الشعب الفلسطيني 

مواصلة نضاله المعبد بدم الشهداء, واشارت الوكالة الى ان جميع المساجد 

مدن وقرى ومخيمات الارض المحتلة تحولت الان الى مراكز انطلاق ع لاجد 

المتصاعد ف ظل آيات القرآن الكريم الني تبتها مكبرات الصوت من المآذن. 
مواكب الشهداء 


وائضم ‏ امس «/ا١»‏ شهيدا الى قائلة شهداء الثورة الفلسطيئية يي الارض 
المحتلة هم: ايمن ايوعمار- 7" سنة - خانيونس. وعطوة ابوعرار- ١1/‏ سنة- 
مخيم رفح. وجمال حسين شحادة- 1١4‏ سنة- مخيم اليريج. وياسر الشريف- 
١‏ سنة- مخيم البريج. وتحسين اليدجي- ١‏ سنة. وجمال الجمال- 80 
ستة من مخيم را ا 

وذكرت مصادر قلسطينية أن فلسطينية في الاربعين من العمر استشهدت يعد 
ظهر امس يرصاص الجنود الصهاينة في مخيم جنين- شمالىي ا الضفة الغربية 
المحتلة. والضحية تدعى صديح كراوي ام لستة اطفال وقد استشهدت 
يرصاصة في الرلس. واستشهد شاب من عائلة عامر عمر ١١‏ سنة من خاتيونس 
برصاص قوات الغدر. وذكرت مصادر فلسطيئية ان شابة فلسطينية 1 

امس بالرصاص ف قرية حبلة- شمالي الضفة الغربية خلال اشتباكات بين 
المتظاهرين والجذود الاسرائيليين. واأوضحت المصادر نفسها ان هالة عواد 
اميرة - ٠‏ ؟ سنة توفيت اثر اصابتها برصاصة ل الرأس. وخلال التظاهرة نفسها 
اصيبٍ طفل ‏ التاسعة من العمر ياصايات خُطيرة في الوجه بالرصاص. كما 
استشهد ١‏ شاب معاوية جميل - 7 سنة من قرية قياطية قرب جنين خلال 
مصادمات يين امتظاهرين وجنود الاحتلال. وقد اصيب برصاصة في راسه 
وما ليث ان فارق الحياة. كما استشهد المواطن يسام الحديدي- 70 سنة من 
مدينة جنين. وكان الضحية الاولى امس الشهيد قات العراري- 0 ستة الاي 
است مستشقى ن اثر اصايته يرصاصة يق الصدر. 

وتقول التقارير ان مثات الشبان الما أصيبوا يجروج امس وتصف 
التقارير ان هذا هو اعلى رقم من الشهداء يقدمه الشعب | لقافلة 
الانتفاضة ف يوم واحد على ضوء عذف وشراسة المواجهة المحتدمة الان في 
الارض المحتلة بين الموا ن وقوات الاحتلال الصهيوني. 

ومن بين الجرحى: عماد قاسم الكنارنة- ؟؟ سنة- بيت حائون. تاهد المغير- 
7٠‏ سنة, اسماعيل ابوالقمصان- ١‏ سنة. عدتان ابودعرور- 7١‏ سنة, 
صفوان ابوعيطة- ١؟‏ سنة, تاصر حماد- ٠‏ 7 ستة, حيدر محمود جمعة- اا 
سنة وكلهم من معسكر التورة. 





ور دن يحتسج على واشنسطن 
ومصر تأسف #ستتسد ام الفيتو 


- القاهرة ‏ الوكالات ‏ احتج 
ا لدى الولايات المتحدة 
لاستخدامها حق الفيتو لمنع اصدار 
قرار مناهض لاسرائيل في مجلس 
الامن. وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان 
السيد طاهر المصري وزير الخارجية 
الاردني استقيل امس روسكو سدارث 


السفير الاميركي في عمان وقدم له 
ج الحكومة الاردنية ار 
9 قل الاميركي الاخير المت 


باستعمال الولايات المتحدة 
النقض «الفيتى» ضد مشروع القرار 


المقدم الى مجلس الامن. 

وكان مشروع القرار بوجه اللوم الي 
اسرائيل سياسة |١‏ 
الحديدية كين 8 ) تنتهجها 0 
الانتفاضة | الضفة 


الغربية وقطاع غزة المحتلين ويدين 
سياسات وممارسات اسرائيل الت 
تنتهك حقوق الانسان ١‏ 

الاراضي المحنلة وخاصة فتح الجيتر 
الاسياه التيران مما اسفر عن مقتل 

اية مدنيين عزل. 

وانتقدت صحف 0 الفيتو 
الاميركي وقالت أن موقف الولايات 
المتحدة يشير الى انها تقف مع سياسة 
الابعاد الاسرائيئلية للمواطنين 


الفلسطينيين. 


مصر تاسف 
القاهرة اعريت مصر عن اسفها 
لأستخدام الولايات المتحدة الفيتو,. 
وقال الدكتور بطرس غالي وزير الدولة 
المصري للشؤون الخارجية يي تصريح 
له أمس ان الديلوماسية اللصرية ترجا ترى 
ان مثل هذا التصرف يعتبر عقية 
طريق السلام الذي نسعى من اج 
8 . تسدى 


صنعاء تستهجن 

صنعاء استهجتت صحيفة يمنية 
امس استخدام الولايات المتحدة 
الاميركية لحق النقض «الفيتو» لقتل 
قرار ار دوك يدعو العدو الصهيوني الى 
عدم ابعاد ١‏ من ارات 
والالتزام بمعاهدة جنيف التي تحدد 
وضع المدنيين تحت الاحتلال. واكدت 
صحيفة التورة فى افتتاحية عددها 
امس ان الولايات المتحدة بهذا العمل 
تحمي مروق اسرائيل على 1 
الدولي وخروجها على مواثيقه 
وقوانينه وتقاليده واعرافه.. واتها 
لنارة كل جريية ترتديه وتدفعها الى 
ارتكاب المزيد منها 


١"غارةجويةعراقيةعل‏ القواتالايرانية 
العسراق يموجسه لدت ضر بسات صاروخيسة 
الى تستسر أن واسفسحسان وقسم 





الاحتياط يهوشفاط 
هركابي رئيس الاستخبيارات 
العسكرية السايق اسرائيل الى 


دعا عا الجنرال ي 


فلسطينية - الاراضي المحتلة. 

وقال هاركابي استاد العلاقات 
الدولية ودراسات الشرق الاوسط في 
الجامعة العبرية ان القلسطينيين 
يستحقون ذلك التعبير السياسي 
الكامل الذي يكتسيه كيانهم ف صورة 
انشاء دولة,. 

وعمسل الجنرال هركابي رئيسا 
للاستخبارات الاسرائيلية مسن 
1908-06 وكان رئيسا للابحاث 
الاستراتيجية في وزارة الحرب 
الاسرائيلية من -١9537‏ يركة١1‏ 
وحدث ذلك كله يْ عهد حكومات حزب 
العمل وتحدت عن الفلسطينيون 
فقال: لن يوافقوا على الحكم الذاتي 
تحت وصاية اسرائيل وينبغي ان 
بتمتعوا بدولة.. انني اعتق 
يوجوب ضرورة اتحادها مع الاردن لان 
ذلك هو مذقذ ثموها السكاني فعليهم 
ان ينضموا في كوتفد رالية. 

وقال الجنرال هركابي لست معترقا 
بمنظمة التحرير الفلسطينية أنني 
اعتبرها منظمة قبيحة ولكن ذلك غير 
ذي يال: علينا ان نتفاوض معهم. 
واضاف قائلا لا امل فيْ ظهور عتاصر 
اكثر اعتدالا ما عدا المنظمة انك لا 
تستطيع تجاوزها. وانه من الخطا 
تجريمها وكائها مجسرد منظمة 
اجرامية وحسب ان تجريم المرم 
للمنظمة اثما هو تجريم للشعب 
! ني. 


بغداد - الوكالات- اعلن العراق امس 
ان ألقوة الصاروخية العراقية نقذت 
ست ضعريات بصواريخ الحسين. ثلاثة 
منها على العاصمة طهران وضربتان 
على مدينة اصفهان وواحدة على 
مدينة قم. واجمل بيان القيادة العامة 
للقوات المسلحة العراقية الصادر 
مساء امس الضريات الصاروخية 
باتها نفذت ف الدقيقة الخامسة يعد 
منتصف الليلة قبل الماضية والساعة 
التالثة والدقيقة الاريعين بعد منتصف 
ليلة امس الاول أيضا وى الساعة 
الرايعة والاريعين فجر أمس. وي 
الساعة الثامنة والدقيقة التاسعة 
والعشرين من صباح امس ول الساعة 
الثامنة والدقيقة الخامسة 
والخمسين من صباح امس وف الساعة 
العاشرة من صباح امس. ونفذت 
الطائرات الحريية والسمتية العراقية 
(١1١؟)‏ مهمة وطلعة قتالية ملحقة 
بالجائب الايرائني لحكسائر جديدة 
بالارواح والمعدات والتجهيزات 
والاسلحة ثم عادت الى قواصد 
انطلاقها سالمة. وذكر بيان عسكري 
الليلة الماضية ان المقاتلات العراقية 
الحربية نقذت (90) مهمة قتالية 
فيما حققت الطائرات السمتيبة 
التابعة لطيران الجيش (15١١)طلعة‏ 
قتالية. واوضح البيان ان ثلاث طائرات 
معادية اخترفت حدود العراق الدولية 
صباح 
السكمة فى مدن اربيل ودهوك 
ودوكان. كما قصف العدو بالمدفعية 
البعيدة المدى الاحياء السكنية في مدن 
البصرة والسليمانية وخانقين وعلي 
الغريبي والزيير وقد ادى القصف 
الايران ني الى استشهاد وجرح عدد من 
المواطتين المدئيين. و الثنظا 

الايراتي في الساعة التانية والدقيقة 
الخمسين من بعد ظهر امس صاروحا 


على مدينة بغداد. وقال ناطق "' 


عسكري عراقي أن الصاروخ الذي 
سقط على احد الاحياء السكنية ادى 
الى استشهاد وجرح عدد من المواطتين 
المدئيين بينهم النساء والاطفال وهدم 
واحداث اضرار يعدد من الدور السكتية 
وامحال التجارية والسيارات. 


امس مستهدفة الاحيام. 


الحص يؤكد تنفيذ 

اسرائيل للجريمة 
اتهم الدكتور سليم الحص ركيس 
الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة 
اسرائيل باغتيال ابو جهاد وقال 
الدكتور الحص «في وقت تتعاظم 
الانتقاضة فيه تأتي جريمة 
اغتيال ابو جهاد احد قادة هذا 
الشعب الذي يخوض اشرف 
معركة بين الحق والباطل لتؤكد 
أن اساليب القمع والارهصاب 
الاسرائيئية لم تقتصى على الاراضي 
المحثلنة في سبيل اجهاض 
الانتفاضة بل تعدتها الى اغتيال 
رموزها». 


بري: نرثيه مقاتلا 
صد اسرا ائثيل 
اشاد نبيه بري رئيس حركة امل 
ووزير الدولة نشؤون الجنوب 
بالشهيد ابو جهاد وقال «نرثيه 
مقاتلا لاسرائيل ومجاهدا في 
سبيل استعادة الوطن المغدور»ه 


أعلام سوداء في 

مخيمات ينان" 
رضعست ف مخيم شاتيلا 
للفلسطينيين في جنوب بيروت 
الاعلام السوداء -حدادا على 
الشهيد ابوجهاد وقال السيد 
نادر مسؤول حركة فتح في المخيم 
«ان العدو الصهيوني الذي حاول 
اقتلاع شعينا منذ عام 1١98448‏ 
يواصل عمليات القتل والارهاب». 
وقالت الائنسة نورا المسؤولة عن 
الهلال الاحمر 7[ 3 
لمشيح «الخبر كان صدمة كبو 
لانه لْ النهاية ضرية 
لانتفاضة شعبتا ف الاراضي 
المحتلة». وي الحلوة 
يد ا ا 
الفلسطينية الى اضراب لتلاثة ايام 
من اليوم الاحد حدادا على ابي 
جهاد كما تقرر اقامة جنازة 

ك6 ل اثناع نت 
مان ايدام تييع 


ابوشريف يستتقرب 
الصمت الاوروبيى تجاه 
المجازر الاسراتيلية 
نيقوسيا- أ.ف.ب- ابدى يسام 
ابوشريف مستشار رئيس متظمة 
التحرير القلسطينية استغرايه 
للصمت الذي ينتهجه قادة الدول 
الاورويية والكيرى تجاه ما يجري في 
الاراضي العربية المحتكة ف الضفة 
الغربية وغزة. وقال ابو يف يي 
تصريح ١‏ قرائنس برس 
تيقوسيا 0 تتساءل ل 
حول الصمت الذي ينتهجه قادة 
الدول الاوروبية والدول الكبرى تجاه 
المجزرة الجماعية التي ترتكب ضد 
الشصسب الفلسطيني في الاراضي 
المحتلة. واتهم المسؤول 1 
الجيش الاسرائيلي باستخدام طائرات 
الهايكوبتر لالقاء قنابل ذات تاثير 
واطلاق نار الرشاشات على 
ري ودعا اخيرا امين عام 
الامح الماتحدة خاقيير ببريز 
دي كويلار الى تحمل مسؤولئياته 
تجاه حقوق الانسان الفلسطيتي. 


شمرون: وجودنا بالارض 
المحتلة ا أيوازي مفعول 
حبة اسيرين 
اكد الجنرال دان شمرون رئيس اركان 
جيش العدو ان تواجسد القوات 
الاسرائيلية الاراضي المحتئة لا 
يشكل حدا لنوضع القائم. وقال 
الجنرال شمرون أن مفعول هذا 
التواجد يوازي مقعول حبة الاسبرين 
التي يمكنها خفض الحرارة فقط 
وليس شقاء المرض نفسه. 


اتفجاري سرداب بلدية عمان 


سبيحارة اطفضساء فسرعحت #ضطفضساء 


حسر يق 


- الوكالات - اعلن هنا امس عن 
2 اتفجار قي مينى تايع لامانة 


العاصمة الاردنية. 

وقال ناطق رسمي ان عبوة ناسفة تزن 
حوالي نصف كيلو غرام ثبتت على 
اسطوانة غارّ واعدت لس تنفجر 


الوقت المحدد وانفجسرت العيوة 
الساعة هلار١١‏ بالتوقيت ١‏ 
وادى الاتفجار الى احتراق سيا 
خصوصية كانت تقف ف الطابق المعد 


لموقف السيارات. 
واار الناطق الى انه لم تقع اية 
خسائر ي الارواح او المبنى من جراء 


هذا الانفجار وقال ان الاجهزة الامنية 
المختصة قامت بالكشف على مكان 
الحادث يعد أن قام رجال الدقاع 
المدني باطقاء الحريق الناتج عن 
الانفجار. 
واكد الناطق ان هذا الحادث الاجرامي 
جاء بعد الموقف الاردني القومي 
الواضح ف الدفاع عن الحق العربي في 
السطي 0 ولصر: ف النظر عن الانتقاضة 
البطولية للشعب ١‏ 
الاحتلال الاسرائيلي وخدمة هات 
المعادية التي جندت ا العملاع 
الخونة لارتكاب هذه الجريمة النكراء 
بحق الوطن والمواطنين وتواصل 
الاجهزة الامنية التحقيق يي الحادث 
ويذكر ان حادث انفجار مماثلا كان قد 
وقع ف التاسع من ايريل الحالي قي 
المبنى الرئيسي التراخيمر السواقين 
قرب العاصمة الاردنية نجم عنه جرح 
مواطنين اتنين 
وقالت الشرطة أن ستة اشخاص لقوا 
مدر عسوا واصيب عشرة اخرون 
عندما انقليت سيارة صهريج 
محملة بالميامه قٍِ شارع مزدحم 
بالعاصمة الاردتية عمان امس وقد 
كانت السيارة التايعة لهيئة الدفاع 
المدني يي طريقها للمساعدة اخمة 
حريق اشعله انفجار الق 
وقد لقي سائق السيارة ومساعدة 


الانفجسار 
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© عمال الدفاع المدني الاردني يرقعون -جثة احد القتلى من تحت صيارة الاطفاء. 


واريعة اشخاص كانوا يشاهدون 
رجال الاطفاء وهم يحاولون اخماد 

ق حتفهم عندما أاصطدمت 
السيارة يجدار واتقليت عند وصولها 


لمكان الحادت. 

ولم ترد انياء عن اصابة إحد من 
العاملين بالمبتى وعددهم وليه : 
يادى. 


بعد اصطدام فرقاطة بلغم في الخليج 





السيست الابيض درس احستمسال القيسام يرد عسكسرى على ايسران 


واشنطن ‏ الوكالات ‏ قالت صحرفة 
واشتطن بوست امس ان الرئيس 
الاميركي رونائد ريغان اجتمع مع كيار 
مستشاريه امس الاول ليحت ما اذا 
كانت واشنطن ستنتقم من ايران 
لزرعها على ما يبدو الغاما جديدة في 
الخليج. وقالت الصحيفة ان الرئيس 
ريغان قرر تقييم الخيارات العسكرية 
بدلا من اللجوء الى اي منها. 

واضافت الصحيفة قولها أن الرئيس 
رينان يحث خيارات تتراوح بين عرض 
للقوة بارسال البارجة نيوجيرسي الى 
المنطقة وتوجيه ضربة انتقامية 
لقائمة طويلة من الاهداف المحتملة. 
وجاء ذلك الاجتماع الدي عقد في 
البيت الابيض بعد يوم واحد من وقوع 
انفجار تحت الماء الحق اغرارا 


بفرقاطة اميركية في وسط الخليج 
وجصرح عشرة من بحارتها. وقال 
مسؤولون اميركيون ان لقما 

احديتا هو الذي سيب الانقجار. وقالت 
صحيقة واتطن بوست ان الرئيس 
ريغان اجتمع مع نائيه جورج يوش 
ووزير الخارجية شولتز ووزير الدفاع 
رانك كارلوتشي والاميرال وليام كراو 
رئيس هيكة الاركان الاميركية المشتركة 
لتقييم الردود المحتمئة على ذلك 


الهجسوم. ونقلت الصحيفة عن 
مسؤولين اميركيين قولهم ان من يين 
الاسباب التي منعت الرئيس ريغان من 
أصدار امر بتوجيه ضرية عسكرية 
عدم وجود دليل قاطع على ان ايران 
هي التي زرعت الالغسام. ولكن 
الصحيفة الت ان كاسحات الالقام 
التايعة لليحرية الامصيركية والتي 
قامت أمس الاول بعملية مسح 

يالقرب من مكان الانفجار الذي الحق 
اضرارا بالفرقاطة سامويل ب 


رويرتس التي يبلغ وزنها ٠ ٠‏ 1" طن 


ومستشاريه المقريين اتاروا احتمال 
القيام برد عسكري ائثر انفجار اللغم 
الاخير. 





اطفال جرحوا ك» 
جنود ف قلقيلية 


ذكرت اذاعة جيش العدو ان ثلاثة 
قتيان فلسطينيين من سكان 
مدينة قلقيلية هاجموا ظهر امس 
بالقتايل الحارقة حاجزا عمكر 2 
قلب المدينة حيث القى الفتيان التلا 





ايمن ايوعمار 73 سنة خانيوئنسء» 
عطوة ابوعرام /ا١ا‏ سنة رضح 
جمال حسين شحادة ١48‏ سنة 

مخيم البسمريج. » ياسر الشريف 
0 ا ستة مخيم البريج: تحسين 
البوجي ١7‏ سنة رشح جمال 
الجمال 0 سنة رفح يسام 
الحريرى 0؟ ستة حثين, سعدة 
عيدالل كريماوي ٠؟‏ ستة جنين» 
فكري ابراهيم الدغمة ؟؟ ستة 
عبسان الصغيرة, حلمي أايراهيم 
عبدالله 7 سنة جنينء مفيد 
محمد كتكوت 'الاا سنة جنين 
محمد ابوجزر 85؟ سنتة رضح 
يحبى كميل كريم ٠١‏ سشة 













تنقت «الرأي العامه قائمة جديدة 
ياسماء مصابين ومعتقلين في الاراضي 
الفلسطينية المحتلة وفيما يلي اسماء 
المذكورين: 
حنين والسيلة الحارثية 

لقد شنت سلطات الاحتلال حمنة 
اعتقالات واسعة ي مدينة جنين وقرية 
السيلة الحارثية المجاورة لها وعرف 
من بين المعتقلين كل من: 

فارس حسين شواهتة وعمره 
0 عاما , احمد مصطقى ابو حجير 


. وعمره 6 عاماء برهان راغب 


جرادات وعمره 07 عاما ,ابراهيم 
محمد ابراهيم جرادات : وعمره 
م عاما, حسن ابو صلاح وعمره 
٠١‏ عاما , نعمان من قرية السيلة 
الحارثية , واعتقلنت ايضا . رشيد 
رؤوف الجمل جهاد داوود الجمل » 
محمد عمر الشهاب , هشام يزقدء 
اسعد النيهانه لؤي القرماوي , 
وجميعهم من مدينة جنين. 

تايئس 
واعتقلت قوات العدو شابان من مدينة 
تايلس وهما : زكريا عطا الطحان 
0 عاما واسماعيل مخمد 71 عاما 
ولم تعرف الاسباب التي ادت الى 
اعتقالهما. 

صرة 
نابلس : واقتحم جنود العدو صرة 
وهاجموا عدة متازل في القرية وعبثوا 
في محتوياتها وقد عرق من بين 


كثف بأسساء شهداء يسوم الغضب 


طية, هالة عوض عميرة 
0 جم حيلة.» ماهر غسى 
خطبة ١!‏ ستة سلواد. . واستةيوع 
مواطتان ايضا الاول من ب 
عرام من رفح والتاتي م ويد 
حتون من خائيوتس وبسيب اغلاق 
منطقة مستشفي و - 
ا ن صدو 
المحصول على باقي الاسمام الا : 
بعد عودة 5 المراسلين من المنطقة. 
واميب بحالة خطرة 2 0 
+ سق ريحي 
+7 سثة: أصابة ا جدا جد 3 : 
قرية حيلة يوسف إحمد شهوان 
9 سئوات. 








المنازل ؛ منزل المواطن محمود كايد 
وعبدالرحمن محمود العبيداوي. 


مخيم العين 

وحولت سلطات الاحتلال اع عشرة 
مواطنا من سكان مخدم عبن بيت الماع 
الى الاعتقال الاداري في سجن التقب 
لمدة ” اشهر عرق 
سليم قتالون إلعاما لالد الايمي 
7 عاما , يادل قاطوتي ١28‏ عاما , 
اسامة السمري 7١‏ عامصاء غسان 
حميدان عاما, حسن الاسمر 
8 عاما , عبيدو الاسمر ؟ عاما. 

الخليل 
1 الى مستشفى عالية بالخليل 
0 عامر شعدي الحساسنة 
ه ستوات من الخليل يعد ان اصيب 
بكسري الجمجمة اثر سقوطه من قوق 
شرقة متزلهم وهو هاريا من وجه 
الرصاص الكتيف الذي اطلقه جنود 
الاحتلال ويشكل عشوائي على المنازل 
يي حي تمرة يالخليل امس : وعلم أن 
حالته متوسطة ويخضع للعلاج 
المكثف داخل المستشفى. 

بيت لقيا 


وداهمت قوات العدو بيت لقيا اتقريبة 
من مدينة رام الته حيث اقتحمت عدد 
من المتازل عرف منها منزل المواطن 
فوزي سلامة ومحمد حسن عوض 
وانهالت يالضرب على المواطن محمد 
غتايم مما اسفر عن اصابته يرضوض 
ي إتحات حجسمه. 


زارالرياض فجأة وقاب ل الفهد 
عسرفات يتعهسد بمسواصلة الانتفساضسة 


الرياض -الوكالات- استقيل خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز عاهل المملكة العربية 
السعودية يعد ظهر امس رئيس 
اللجنة التذفيدية لمنظمة التحرير 
القلسطيتية السيد ياشْر“عرفات 
والوفد المرافق له. . 

وحضر المقابلة امير منطقة الرياض 
الامير سلمان بن عبدالعزيز ووزير 


السعودية رفيق شاكر النتشة. 
ويرافق رئيس اللجنة التنقيدذية 
المنظمة التحرير الفلسطيتية كل من 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتجح 
صلاح خلف وعضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح والمستشار السياسي لياسر 
عرفات هانىي الحسن. 

وكان رئيس اللجنة التنفيذية منظمة 
التحرير الفلسطينية قد وصل 
سن الا جو اكب ساد : 
استقياله لدى وصوله امير 
الرياض الامج سلمان بن عبدالعزيز 
وممثل منظمة التحرير الفلسطينية 
لدى السعودية. 

من تاحية اخرى تسب أمس الى السيد 
0 قولهان الاتتفاضة 


1 ليسي و اعدف 
ال 
سر ناولع 3 


ع وكالة انباء تاس السوفياتية في 
نيا لها من عدن عن السيد عرفات 
قوله ان ١41‏ فلسطيتيا استشهدوا 
متذ تفجر الاتتفاضة ف ديسمير 
الماضي 

وقال السيد عرفات لوكالة تاس كس إن 
الاتتقاضة ! 

اللشهر الخامس ف الاراضي المحتلة 
ومضى يقول وستتعاظم موجة يعد 
موجة حدى تتم تصفية الاحتلال 
الاسرانيلي الكامل وحتى تقوم دولتتا 
0 قال النسيد عسرقات ان ٠٠ثارلا‏ 


اصيبوا يجروح يالغفة 
واعتقل ٠٠‏ ٠ر١‏ اخرين مند تقجر 





الخرويبي "٠‏ عاما, 
قلقيلية لقيلية - وائل حسين 


اسماعيل التخالي 04 عاما. 















وفيات الارض المحتلة 
رام الله-- جميل سليم صباح 00 عاماء يوسقف محمد احيد 


ن محمد طه تزال 3؟ عاما. 
غزة - - الحاجة بسمة عبدالله عازم الاثرتجي 7 عام عيدالقادر 


ا بيت حالا- الياس جريس الخدوة ٠١‏ عاما, 
[) ترمسهيا- يام الله - عائشة عبداله حباية 80 عاما. 
ا القدس- رياد شفيق الحبش +5 عاماء 


وفيات الاردن 
ا عمان- رضية توفيق سعيد جرار, صيحة احمد محمد ١‏ 


وصووم ‏ ضتى تبسام السدولسة الفلمسطينسيسة 


الانتفاضة ف الضفة الغربية وقطاع 
غزة المحتلين. 
وقال السيد عرفات ويصرقف النظر عن 


الفلسطيني مصمم تماما على مواصلة 
الكقاح 1 


الشرق الاوسط في اطار مؤتمر دوي 
تحت رعاية الامم المتحدة يضع 

الاطراف المعذية بالنزاع الخحطقة با 
ل ذلك منظمة التحرب الفلسطينية ينية. 




















فت مسن 
ل الاسرائيي 

ذكرت صحيقة «كول هشاعبي” 
الاسرائيلية ان دورية عسكرية اطلقت 
النار قيل ثلاتة ايام باتجاه الاب 
شكري محصد شكري المصري 
ااعاما من مديتة تابلس ف اثتاء 
عمنه على يسطة الخضار قاصيب 
ساقيه وتقل الى مستشقى الاتحاد في 
تابلس حيث أدخل الى غرفة العناية 
المركزة. وقامت قوة من الجيش 
باقتحام 0 واعتقاله وهو 

ما زال يحاجة الى العلامج المكثف. 
وتوجهت المحامية الفلسطينية تائلة 
عطية الى المستشار القضائ 
العسكري وطليت منه اعادة الشاب 
شكري الى المستشفى حتى شفائه 


المستتمار القضائي هذا الطلي 
واعلمها انه معتقل ولن يفرج عته 

حتى وان كان يحاجة الى ) 

ويقي الشاب طيلة يوم امس الاول 
وهو ينزف خخ ساحة 1 العسكري. 
ويذكر ان والد الشاب شكري 'أبعدته 
السلطات الاسرائيئية متة سنوات 
عديدة وهو معيل العائلة” الوحيد. 














عثرت على الغام في مكان الحادث 
ثيت اتها صنعت في ايران في عام 
0 وسكل مارلين فيتزووتسر 
المتحدث ياسم البيت الابيض أامس 
الال عما اذا كانت واشنطن قد حددت 
الجهة التي زرعت ذلك ذلك القع والالقام 
التي اكتشفتها السقينة قبيل 
الانفجار مباشرة فقال. لا. لم 
نحددها. وكائت سفن اميركية قد 
قامت في الخريف الماضي بقصف 
نقط ايرانيتين تستخدمان 
اتصال ف الخليج ذلك يعدا 
ضبط سقينة 6 القاما * 
وذكرت مصادر حكومية لم تحدد 
هويتها أن الرئيس الاميركي ريغان 


اريعة قنايل حارقة على الحاجز وادى 
انفجارها الى اصابة ثلاثة جتود 
اسرائيليين بجراح مختلفة. وطاردت 
دوريات الجيش الفتيان الثلاثة 

شوارع المدينة واطلق الجتود النار 
بشكل مكتئف مما ادى الى اصابة 
د١4‏ مواطنا برصاص الجثود. 
ونظم الاهالي مظاهرات صاخية 

اعقاب الحادث حيث اشعلوا اطاراة 
السيارات واقاموا حواجزمن الحجارة 
واشتيكوا مع الجنود. واعلنت 
السلطات العسكرية مدينة تكقيئية 
منطقة عسكرية مغلقة وقامت بحملة 
اغتقالات واسعة شملت اكثر 

خمسين مواطنا من مختئف الاعمار. 


ساكب يوسف متصور, كروهمي يريريان, الحاجة فاطمة محمود 
تطاس 1 شارة 



















8 الزرقاء- الحاجة حميدة عي عايش القويري. 
ارك - الحاج عيدالرحيم عيداللطيف بييرس. 
8 الرصيقة- 0 مارس سن ابراهيم. 

8 الزرقاء- محمد 

ا السلط- الحاج احمد سالم الهباشين 


لا ابراشيم محمود ائيص: قونم عطا عم ب سلييفا 
رذق خليل حستئن, عدا متم قرغي 0 و وح 


“ل جر سميد سيدهم تسطورء خاطبة |بوطالب: » فردوس أخافظ 










































































© تعطيل' الهاتق " 
كشقت التحقيقات انه تم تعطيل خط الهاتف الذي كان في منزل 
الشهيد أابوجهاد بواسطة دائرة الكترونية. 


و © انهيار 

حر 0 شإهدت السيدة مام جهاد» حادث اغتيال زوجها بفاتهارت من 
لي . الصدمة لكن المهاجمين لم يمسوها يادى. 
ا © اجل سفره 


2.7 قالت.مصادر فلسطينية ان التمهيد الوزير كان ينوي السقر امس الى 
07 بغداد .وانه اجل سفره عدة مرات خلال الايام القنيلة الماضية. وقد 
20 قام السيد الحبيب عمار وزير الداخلية التونسي يزيارة منزل 

الشهيد ابوجهاد حيث اطلع على اثار الجريمة وامر مساعديه يفتح 
٠‏ تحقيق في الحادث. 

0 © " محاولات اغتيال 

55 قالت وكالة اتياء المقرب العري 


8 أن السيد الوزير ‏ 07 عاما ‏ كان 
3 قد نجا من ثلاث محاولات ١‏ تيال سايقة وقعت اثنتان منها في لبنان 
25 عامي ١941‏ و194875 والتالثة ف طهران عام .9948٠‏ 
يرن . حشروا الابنة مع الام 
> دب ع وقعت عمنية الاغتيال عند الساعة الواحدة والتصف حسب توقيت 


“ -. .00055 توتس وكان الشهيد حجالسا يعد يعض الاوراق الرسمية استعدادا 
ِ 8 للسفر الى يغداد امس السبت وقد شعر بوجودهم, وقام بمسدسه 
3 ت < وتقابل وجها لوجه عند غرفة النوم وتبادل معهم اطلاق 
5 :. النار, وقد ضريوه على احدى يديه واضاف المصدر ان القتئة اخذوا 


0-7 اينة المسؤول الفلسطيني الغرفة مع امها. وكانت 
|| سمس احدى الصحف الاجتبية قد ذكرت 0 الاسرائياي يحضي 
اشام لاغتيال شخصية يني 
٠ 0‏ يداية الجريمة 
0 ابلغت مصادر فلسطينية مراسل وكالة الاتباء العراقية أن العناص 
ل الارهابية 2 عمنيتها الاجرامية بقتل" أحد حراس ابوجهاد 


5 بواسطة مسدس كاتم الصوت في سيارته حيث كان مكلفا بالحراسة 
: "-06 لخارج الدار. وقالت ا المسلحين قتئوا ايضا حارسين اخرين داخل 
اا سي الدار قبل ان يوجهوا نيران اسلحتهم الاوتوماتيكية بغزارة الى 
اوجهاد. 
5 © كلاب وياص ثالث 
ذكرت مصادر الشرطة التونسية ومصادر فلسطيتنية في المكان أن 
الشرطة احضرت كلايا بوليسية قامت يشم السيارات ثم توجهد الى 
فندق قريب من المكان توققت امامه تم عادت ادراجها الى السيارات. 
:-- - واكد شهود عيان لمراسل فرانس يرس انهم شاهدوا باصا صغيرا 
ثالثا من نفس الطراز الذي استخدمه القتلة يقف اصام الفندق. واكد 
حارس القتندق ان عددا من الاشخاص استقلوه في ساعة مبكرة من 
صباح امس واتنطلقوا به. 
© مراكز مراقية . 
تفيد معلومات مستقاة من المكان ان السلطات التونسية اقامت مراكز 
مراقية على جميع الطرق وجميع مناقذ اليلاد.' 
© ؟ لبنانيين 
تفيد العتاصر الاولية للتحقيق ان السيارات الثلاث استؤجرت 
ياسماء ثلاثة لينانيين من بينهم اثنان اعطيا عنوان فنادق في تونس 
'. والثائث لقندق شاطىء الرواد. 
:© ترير.عن الاتنتيفااضة جل سا 
ذكرت مصادر فلسطينية ان ايوجهاد كان ف مكتيه يقدا “لاير 
:الانتفاضة حوالي إلساعة الواحدة و0 دقيقة صياحا عندما 
.. إصواتا فاسرع بمسدسه للباب وفتح الثار على مهاجميه 





الى ممه سور © لجان 


قاصاب 

واحدا قبل ان يستشهد. وذكرت تقارير اخرى انه استشهد على 
سعد عا وا لج سي 

ع قَ ن بينهم أمرأة اكثر من ٠١‏ رصاصة قارغة 


لهم سل ي الجزائر «ابوالعن» الولايات المتحدة بالتورط 
يال ا لس ابوائعز ان القرار ليس اسرائيئيا فقط انه 

رار قيلي أميركي وان الاسرائيئيين لا يمكنهم القيام يمثل هذه 

العمليات الخارجية بدون الضوء الاخضر من الولايات المتحدة. 


2 © اجتماع مع قدومي 
دكرت اليونايتيد ان ابوجهاد كان قد اجتمع مع فا ققد 
قبل الهجوم بل دقيقة” جع ايوق وي 


آدانات وتعاز 


© قبرص 
زار رئيس الجمهورية القبرمي يورغوس 0 مكتب منظمة 
التحرير الفلسطينية قٍ تيقوسيا امس وقدم تعا يه الصادقة الى 
المنظمة والتشعب الفلسطيني. 













© مصر 
:'اداتت مصر يشدة الاغتيال. وقال الدكتور يطرس غال وزير الدولة 
للشؤون الخارجية .للصحفيين تحن ندين يشدة هذا العمل 
” الاجرامي ضد زعامة منظمة التحرير القلسطينية. 


© الجزائر 
يعت الرئيس الجزائري الشاذي بن جديد امس برقية تعزية 
. ومواساة للسيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير. واعرب الرئيس 
الخزائري ع برقيته التي اذاعتها وكالة الانباء عن استتكاره 
وسخطه الشديد لهذا الحدث المفجع وندد بما اقدمت عليه يد 
١ 0‏ لاجدام والغدر والعدوان, مؤكدا ان دم الشهيد ابوجهاد لن يذهب 




















© عدن 
ادانت جمهورية اليمن الديمقراطية الحادث. وقالت أن اغتيال 
المناضل ايوجهاد يعبر عن مدى حقد الصهيونية على الانتفاضة 
ويضيف دليلا صارخا على ارهاب الدولة الصهيونية التي ترتكب 
ابشع المجازر ضد ابناء الشعب في محاولة منها لاحباط الانتفاضة. 


© القليبي 
الامين العا لجامعة اندول العربية السيد الشاذي القليبي بأن 
الأشثيال ئيس 2 رفي الموساد بعد جرائمه التي لا 
تحصى في حق الشعب | يني؛ واتما نفي عملية بشعة تستهدف 
السلام الذي كان ايوجهاد من اكبر انصاره ومن اقدر مخططيه. 


© شيخ الازهر 
ادان شيخ الازهر فضيلة الامام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 
الجريمة النكراء التي راح ضحيتها «أبوجهاد». ووصف الامام 
اغتيال ابوجهاد بأنه اعتداء اثيم على احد المجاهدين الذين 
يقودون النضال الفلشطيتي باخلاص وعزيمة. 


و الاردن 
أصد الارض المحقة ‏ رئيس الجانب الاردني ف اللجنة 
ادي اقل طينية لدعم الصمود ف الاراضي ١‏ بيانا هتنا 
أمس استدكر فيه الاغتيال. وقالٍ بيانه: ان الحكومة الاردنية اذ 
تتقدجر بصادق العزاء والمواساة التحرير القلسطينية ولاسرة 
الفْقيدٌ لتعلن شجيها لهذا العمل الاجرامي. وتدعو المولى جلت 
قدرتة 3 يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان ينهم آله وذويه الصير 





انضم نائب القائد العام لقوات التورة ' 
القلسطيتية السيد خليل الوزير - ابو 
جهاد - لكوكية شهداء الثورة 
الفلسطينية الذين اغتالتهم 
المخابرات الصهيونية - الموساد - 
التي تتعقب اثار الزعماء والقادة 
الفلسطينيين اينما كانوا. وكانت 
الموسساد قد اغتالت في بداية 
السبعينات ف بيروت عدد) من كيار 
قادة الثورة هم محمد يوسف النجار 
وكمال عدوان وكمال ناصركما اغتالت 
شخصيات فلسطينية اخرى. واتيعت 
اسرائيل كل الوسائل ملاحقة قادة 
الثورة الفلسطينية واغتيالهم 
وقصفت طائراتها مقار منظمسة 
التحرير القلسطينية في توتس عام 
6 واوقعت عددا من الشهداء بين 
محاولة يائسة ودنيكة 


الوزير الى قائمة من شهداء ف 
اليررة الذين اغتالت المخايراة 


الاسرائيلية - الموساد - 
شيطاد متها و نواد القوة 
ياتي اغتيال السيد 
اليوم ال١17‏ من اتدلاع 
ا الفلسطينية العارمة ضصد 
الاحتلال الاسرائيي ي الضفة الغربية 
وقطاع غزة المحددين. 


زي موحد 
وحول جريمة الاغتيال نقلت وكالة 
الاتباء القصرية حكن مصادر 


قلسطينية مطلعة ي تونس قولها ان 
المهاجمين وبينهم فثاة كانوا يليسون 

زيا موحدا انتشروا بي انحاء المنزل 
قيما تولى اريعة اشخاص اغتيال ابو 
جهاد.. وقالت هذه لمصادر ان بقية 
المهاجمين انتشروا في انحاء المنزل 


للتاكد من عدم وجود حرس بداخله. 
واشارت هذه المصادر الى وجود 
مجموعة اخرى كانت في الخارج 
داخل سيارتي ميكروياص وانه يعتقد 
أن احد المهاجمين وريما تكون الفتاة 
قام بتصوير عملية الاغتيال 
بالفيديو. 

ونقكت هذه المصادر عن السيدة دام 
جهاد» ان الشهيد خليل الوزير كان 
يعد يعض الاوراق الرسمية عندما 


. شعر بحركة: المهاجمين دأخل منزله 


وانه تقابل على ياب غرقته وجها 
لوجه وتمكنوا من أطلاق الرصاص 


أعليه عليده دون ان يصييهم رصاص 


كما ذا نقلت وكالة انياء الد 

مصادر فلسطينية قولها ان المجموعة 
التي جاءت ف سيارة ميكروياص بيلغ 
عددهم عشرة اشخاص تلبس زيا 
موحدا ونزل سيعة من 

قتاة. واضاف يجا ا 
قتئت ثلاثة من حراس ابو جهاد أثنان 
منهم فلسطينيان والثالث يحمل 
الجنسية التونسية.. وكشف المصدر 
عن ان الفتاة كانت تصور الحادتة 
بكاميرا فيديو وهوما افادت يه خادمة 
القتيل حيث شاهدت انوارا كاشفة 
شديدة وئيست من الانوار الاعتيادية. 


روايات عن العملية 
افادت روايات العديد من المسؤولين 


الفلسطينيين ف تونس رأوا جتة ابو 
جهاد قيل نقلها الى المشرحة أن وايلة 


من الرصاص اطلق على الشهيد 
واصايه من رأسه حتى قدميه ويترت 
يده اليمنى عمليا وانفجر مسدسه من 
كثافة النيران التى اطلقها قاتلوه. 
وكان ابوجهاد - خليل الوزير - احد 


اقرب معاوني عرفات قد استث 
قييل الساعة 0]ر١‏ بتوقيت الكويت 
بيع شنها ل حي سيد بوسمر 3 


0 


مع 0 00 - مراهقة 


مسنحة من تماق 
رجال وامرأة يرتدون الزي العسكري 
وملثمين دخلت القيلا بعد ان قتنت 
يمسدسات كاتمة للصوت حارسا 
فلسطيدير كان داخل سيارة واثنين 

اخرين فلسطيني وت كاتا 
ا امام سي 

“" ياصات 

وحسب افراد اسرة اي وجهاد ايضا فان 
المجموعة المسلحة وصلت فى ثلاثة 
باصات صغيرة وظل يعض أفرادها 
خارج الفيلا واستيقظ اين ايو جهاد 
وهو صبي لم ببلغ بعد الثالتة من 
عمره على صوت التحركات وحذر 
والدته من انه يسمع ضوضاء 8 
الخارج.. وعندما دخلت المجموعة 
الفيلا بعد ان حطمت الياب اخذت 
تطدق الثار جمييع الاتجاهات واكد 


0 ؟ارهابيين بينهم فستساة قتلوا ابو جحساد في ب منسزاسه بتسونس 
ِ المجرمون هربوا في ؟ بساصات ن مستاجرة الى بساخرة كانت تنظ رهم على الشاطىء 








© والدا الشهيد ابو جهاد خلال مقابلة مع #رويتره في شقتهما بدمشق 


مسؤول مذ انه احصى اثار 
حوالي ماثة طلقة.. ولح يطلق القتلة 
نيرآنهم على الزوجة والولدين 
وسوجهوا الى غرقة الزعيم 


8 ابو جهاد قد استيقظ - حسب 
المصادر نفسها - على الجلية وحمل 
مسدسه ووقق خلف الباب الذي 
حطمته المجموعة المسلحة وامطرد ته 
بالرصاص واكد مسؤول 3 أن 
ره الثوم وحدها كان يوجد يها آثار 


تسا القتلة 
صرحت مصادر فلسطينية رفيعة 
المستوى ان المجموعة الار, إهابية "١‏ 3 

نفذت العملية كانت مزودة باسلحة 
رشاشة ومسدسات كاتمة للصوت.. 
وابلغت هذه المصادر وكالة الانياع 
الكويتية ان هذه المجموعة قد قتلنت 
قبل دخولها الى متزل ابو جهان تلاثة 
من جرسه الخناص اثتان متهم 
قلسطينيان واخر تونسي. وقالت ان 
هذه المجموعة الارهابية التي رجح 
عددها ما /اوةم اشخاص قد صعد 
منهم اربعة الى الدور الاول من المنزل 
حيت كان يتواجد الشهيد في غرفة 


دك يديك 9 وعلى مرا 


زوجته التي استيقظت من تومها. 
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية 
قد ادانت فى بيان وزعته في تونتس 
المخابرات الاسرائيلية - الموساد - 
بارتكاب جريمة الاغتيال. واشارت 
المصادر الى ان الجنسيات التى تنت 
اليها المجموعة الارهابية لا زالت غير 
معروفة. 
العثور على 
سيارات الارهابيين 

وذكرت المصادر الفلسطينية ان 
سلطات الامن التونسية عترت على 
سيارة من نوع بيجو وسيارتين من 
ميكروياص ثم استخدامها في م 
الاغتيال. 

وابلغفت هذه المصادر مراسل وكالة 
الانياء القطرية في تونس ان السيارات 
عثر عليها عل مقرية من شاطىيء 
البحر ودلت اثار اقدا 
الارهابية فوق الرمال انهم استقلوا في 
مغادرتهم وسيلة بحرية. واشارث 
هذه المصادر الى ان السيارات جميعها 
مستاجرة من وكالات سياحية 
بواسطة ثلاثة اشخاص رحملون 
جوازات سفر لينانية وائهم كانوا 
ال [خ فتادق قريبة من بيت ابو 


© صورة ارشيفية لابي جهاد 


ويحمل الباصان الصغيران لوحتين 
معدنيتين بارقام 20 ُ 
و5800 ت.ي 07. بينما تح 
السيارة السياحيسة رقم عاكات.تي 
٠‏ 6. وقد تركت السيارات الثلاث على 
الشاطىء على بعد بضعة امتار من 
البحر. ويتولى حراسة السيارات عدد 
من رجال الشرطة الذين يمتعون 
المصورين من الاقتراب. كما توجد 
مجموعات من الفلسطينيين ف المكان 


تقوم بالمراقبة. 
محاولة لوقف الانتفاضة 
وصف مسؤول جريمة 


فلسطيني 

الاغتيال بانها محاولة اسرائيلية 
يائسة لكبح جماح الانتفاضة التي 
تشهدها الآرض المحتلة. وقال مدير 
كتب منظمة التحرير الفلسطينية في 
بغداد السيد عزام الاحمد ان الرد 
الفلسطيني على هذه الجريمة لن 
يطول كتير وسباتي د سريعا. 


وستكون اكثر 0 الاخ 
الشهيد «ابو جهاده» في المستقيل 


«الرأي العام» -. 88/5/١1/‏ العدد 06م 






القريب. 

واستشهسد السيد عزام الاحمد 
بالتصعيد الذي شهدته مدن 
ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة 
المحتلين مند صياح امس وقال دان 
الاحدات الراهنة الت اسقط فيها يوم 
امس ؟١١‏ شهيدا وآصابة اكثر من 
0 بجروح مختلفة تؤكد على ان 
شعبنا مر ومصمم على المضي ف درب 
الثورة والانتشضاضة حتى تحقيق 
اهدافه كاملة». 


ولوح مدير مكتب منظمة التحرير 
النلسطيتية في بقداد يالرد 
الفلسطيني العنيف على جريمة 
اغتيال «دابو جهاد» من قبل اسرائيل 
وقال «لننتظر الايام المقبلة حيث 
سيكون الرد سريعا وفعالا». 

واضاف ان اسرائيل ارادت من هذه 
الجريمة رضع معنويات جنودها 
المنهارة نتيجة تواصل الانتفاضة.. 
واشار الى ان الجريمة تعتير من 
الاساليب التى لجات اليها سلطات 
الاحتلال في الفترة الاخيرة لكبحج جماح 


ابشاء الشعب ١‏ الذدين 
يتحدون سلطات الاحتلال بحجارتهم 
المقدسة. 





اسماء الشهداء 

المراققين للشهيد 
تونس - ق.ن.ا - علم هنا ان 
المرافقين الثلاثة الذين استشهدوا 
8 عملية اغتيال الشهيد ابو 
جهاد هم فلسطينيان دي 
والمرافقان ١‏ 
مصطفى عبدالعال وايق 0 
كريشان اما التوسي وهو 
مستخدم مدني فيدعى حبيب. 


نقل جثة الشهيد 
والمرافقين لغرفة التبريد 
تونس - أ.ف.ب - من مصادر 
موثوقة ان جتة ابو جهاد وجتث 
مرافقيه الثلاثة وى ان 
وتونسي واحد» نقلت الى غرفة 
التيريد الخاصة بذلك. 


ع مامه 


العزاء بالشهيد 

نعت منظمة التحرير الفلسطينية 
القلسطيني فشي لي الصويكا 

1 8 8 
استشهاد ابو جها.. بعلن معتب 
ا التحرير ا 

عن 

ار مس ا 
الجايرية ابتداء من يوم امس 
وعاهدت المتظمة وفتح في بياتهما 
على استمرار المسيرة ومواصلة 
الثورة ضد العدو الصهيوني حتى 
التحرير والخنص. 


مظاهرات بشوارع 

وجامعات توتس 
تونس - قين.آ - 0 0 ق 
عدد من شوارع تونس العاصمة 
والجامعات التونسية مظاهرات 
نددت خلالها الجماهير التونسية 
بيجريمة اغتيال الشهيد ابو 
جهاد. الجما 
التونسية خلال هذه المظاهرات 
تكسا كفاح الشعب 
ألما ا و مخ اج قضيته 
العادلة و« لب بالعمل القومي 
لنتصدي للاجرام الصهيوني. 


توقع تشييع جثمان 
الشهيد في عمان 


عمان - قبن.ا ل رجح مصدر 
قلسطينى 


الفلسطيتي القائد 0 الوزير 
«ابو جهاد» الثرىي قِ العاصمة 
الاردنية - همان. 


وفال المصدر فى ت لمراسل 
وكالة الأنباء القٌطرية ي عمان ان 
مسالة دفن جتمان الشهيد لم 
يبت فيها بعد وان اللجنة المركزية 
لحركة «فتحى ستتخذ قرارها 
بهذا الشان علي ضوء الاتصالات 
التي تجريها مع الاجهزة المعنية 
ق عدد من العواصم العربية. 
ويذكر ان والد ووالدة وشقيق 
الشهيد يعيشون يي دمشق بيتما 
يعيش بقية اقاربة ف الاردن. 





تبذة عن الشهيد ابوجهاد 





مولده ونشسأته وتساريخه النضا لى ودوره في قيسادة الانتخساضسة 
تعسرف على ابوعمسار فى الكسويت ونفد اول عمليسة فسدائيسة عسام ده 


نيقوسيا - رويتر ‏ كان السيد خليل 
الوزير نائب القائد العام لقوات التورة 
الفتسطينية احد الاعمدة الرئيسية 
للحركة الوطنية الفلسطينية. وتشير 
منظمة التحرير القلسطينية ياصيع 
الاتهام الى الاسرائيليين لاغتياله حيث 
انه كان اكير منسق للانتفاضة. 
وامتتعت اسرائيل عن التعقيب على 
استشهاده. وقال السيد عبداللطيف 
ابوحجلة وهو مسؤول رفيع بمنظمة 
التحرير الفلسطينية فقي تونس ان دور 
السيد الوزير ف الانتفاضة لا يد وانه 
السيب الرئيسي لاغتياله. 

وقد ولد السيد الوزير ني العاشر من 
اكتوير عام 1910 في بلدة الرملة ويدآأ 
نشاطه الفداثي وهو شاب عندما كان 
مقربا للسيد ياسر عرفات رئيس 
منظمة التحرير. ويرجع كفاحه طوال 
حياته من أجل القضية الفلسطينية 
الى الايام ١‏ كان يعيشها ني غزة 
حيث لجات أسرته بعد طردها من 
ديارها. 

وداخل الدوائر الفلسطينية كان 
معروفا عن السيد الوزير انه معتدل. 
وقد استمرت الانتفاضة رغم اجراءات 
حظر التجول التى فرضتها السلطات 
الآسرائيلية وا بء الجتود 
الاسرائيليين الى الضرب واستخدام 
الذخيرة الحية والحظر الذي فرضته 
اسرائيل على تغطية وسائل الاعلام 
انعالمية. وكان السيد الوزير سم 
قد وجد مصدر الهام في ١‏ 
المصري الراحل جمال عد التاصر وق 
الثورة" الجزائرية على الاستعمار 


اسرائيل آل القيام ياعمال انتقامية 
عسكرية متزايدة. وكان السيد الوزير 
يعتقد أن بهذه الطريقة وحدها تضطر 
الدول العربية لمواجهة اسرائيل 
عسكريا, وعندما كان السيد الوزير 
بلغ من العمر لم١‏ عاما كون خلايا 
سرية بةَ اصبحت بعد ذلك تشكل حركة 
فت التي يتزعمها السيد عرقات. 
ومنن ذلك الحين وهي اكير فصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية. وكانت 
اول مرة يسجن فيها عندما اعتقلته 
الشرظطة أمضرية لوضيه القامض قي 
شزة. و عام 5 فتح السيد 
الوزير أول مكتب لحركة فتح في 
الجزائر وكان ف الجزائر العاصمة. 
كما ان الفضل ' يرجع اليه في اقناع 
الجزائر بفتح ابواب اكاذيميتها 
العسكرية امام الفلسطيئيين. 

وي عام 1 سافر الى الصين 
وفيتئام الشمالية وكوريا الشمالية 
لكسب التاييد للثورة الفلسطينية 
وحصل من بكين على وعد بتقديم 
اسلحة في حين قدمت الدولتان 
الاخريان تسهيلات تدريب في وقت 
لاحق. كما زار السيد الوزير اورويا 
الغربية للاتصال يتجار اسلحة. وكان 
السيد الوزير مقاوضا عن الجائب 
القلسطيني محادثات حساسة مع 
الاردن ه15 و1946 ثم 
طيرد 0 الاين عقب انهيار 
المحادثات. وقد طردت سورية 
السيدين الوزير وعرقات في يونيو عام 


87 بعد تدهور علاقاتهما مع 
الرئيس حافظ الاسد. وانتقل السيد 
الوزير مع اسرته الى تونس بعد ذلك. 
ويشارال ابوجهاد انه هو الذي اسس 
التنظيم العسكري لحركة فتح اذ قام 
بتدريب مجموعات عاملة لفتح لفت ف 
الجزائر خلال عاصي ١9515‏ و9450 

حيت كان يدير هناك مكتيا لحركة 


انذاك المرحوم احمد الشقيري. 
وكان الشهيد الوزير قد امضى بضع 
سنوات مدرسا ف كل من الكويت 
والجزائر. ومثئد عام 1١9519‏ 
وابوجهاد هو القائد العسكري البارز 
فى حركة فتح وقد تميز بالابتعاد عن 
الانظار والاضواء: وقد قادته كفاءته 
العسكرية انذاك من عضو يي القيادة 
العامة لقوات العاصفة الى مسؤول 
عسكري للقطاع الغربي اي الاراضي 
المحتلة. 


ونفذت مجموعة فدائية فلسطيئية 
كان يقودها الشهيد الوزير عام 
060 عملية فدائية جريئة ضد 
مستودع المياه الاسرائيلي في بيت 
حانون في قطاع غزة مما دفع 
الاسرائيئيين الى القيام بعملية 
عسكرية انتقامية ذكر انها كانت 
المحرك الرئيسي وراء انتقال الزعيم 
المصري الراحل جمال عبدالشاصر 


والمعدات العربية. وتخرج الشهيد 
الوزير عام ١95-‏ من جامعة 
الاسكندرية وتوجه الى المملكة العربية 
السعودية حيث عمل لمدة عام واحد 
وانتقل من ثم الى الكويت التي تعرف 
فيها على رئيس منظمة التحرير 
القلسطينية السيد ياسر عرفات 
وشارك معه ف تأسيس حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني ‏ فتح. 


وغادر الشهيد ابوجهاد الكويت في 
عام 19503 الى الجزائر حيث توق 
مسؤولية اول مكتب لحركة فقتح. 
وحصل من السلطات الجزائرية على 


اتصالات مع الدول الاشتراكية وزار 
بمعية السيد عرقات ١‏ ن الشعبية 
عام . وشارك الشهيد الوزير 
3 حرب عام 951 شد العدق 
الاسرائيلي ثم تولى مسؤوليات 
العمليات العسكرية الندائية الت 
تشن ضد العدو الاسرائيلي انطلاقا من 
الاردن وسورية ولبنان. واشرقف 
الشهيد الفلسطيني على عدة معارك 
خاضها الفدائيون الفلسطينيون 
وحلفاؤهم اللبنانيون اليساريون ضد 
قوات الكتائب اللبنانية اليمينية كي 
لينان. 





تقرير لوكالة الانبياء الكويتية 





اغتيال ابوجشاد خمار ذلفوى التضصرر الغر؛ بية والعالمسسة 


اسرائيسل استفلت خسطف السطاشرة لد 


قال تقرير لوكالة الانباء الكويتية ان 
اغتيال المناضل ١!‏ خديل 
ا خاب اشر العام 
لقوات الكورة الفلسطينية -كسارة 
فادحة للثورة الفلسطينية ولقوى 
التحرر الوطني عرييا وعالمياء فقد 
كان الرجل لبثة اساسية من لينات 
حركة التحرر الوطني 1١‏ : 
المعادية للصهيونية وللاستعمار غير 
أن الثورة الفنسطيتية وككل الثورات 
التحررية لم يرتيط مصيرها يشخص 
فرد مهما تكن مواهبه وقدراته وانما 
يتوقف الامر فعلا على قدرة الشعوب 
انطلقت متها هذه الثورات على 
ولادة وبروز القادة والكوادر وتدرييهم 
وترييتهم ي حقول التضال وميادين 
العمل الثوري. ولقد اثيت الشعب 


قدرة قائقة على ولادة 
القادة يدلبل انه لم ينكقىء على فيه 
بعد اغتيال العديد من الرجال الذين 


شهد بالعطاء والاخلاص 
ته 3 كانت الثقة بالشعب 
ل القلسطيتي ومقدرته على 
عدن ماساة اغتيال القائد 
العسكري ايوجهاد من الامور 
١‏ يها قان الآمر الذي يدعو الى 
البحث والتمحيص هو العلاقة بين 
اغتيال خليل الوزير وبين العمل 
الارهابي المتمثل في اختطاف الطائرة 
الكويتية ‏ الجابرية ‏ لليوم الثاني 
عشر على التواى واحتجاز عدد من 
الرهائن غلى متثها بعد اغتيال أتنين 
متهم بغبة ارغام القيادة الكويتية 
على أطلاق سراح سبعة عشر ارهاييا 
محكوم عليهم من قبل القضاء 
الكويتي باجكام تتراوح بين الاعدام 
والسجن ادة خمس سنوات. 


فاختطاف الضائرة قد شامع 

تخفيف الضغط العالمي على اسرائ 
نتجحة ممارساتها الارهابية ني 
الاراضي العربية المحتئة يعد ان تتحول 
قطاع وأسع من الاعلام العا لمتابعة 
قراصنة الجو بدلا من قراصنة الارض 
ف تل ابيب وقد اتاح ذلك التحول 
الاعلامي لاجهزة العذوان الصهيونية 
أن تمارس قهرها يعنف اشد وارهاب 
ياج 6 الانتقاضة الشعبية 
لفلسطينية فين غيبة رقابة الرأي 
القام العالمي لذي انشغل بالمدنيين 
الابريان المحتجزين داخل الطائرة 
الكويتية لليوم الثاني عشر على 
التوالي وكذلك فان اختيار ار طائرة 
كويتية لتكون هدفا لقراصتة الجو 
الارهابيين يتمائى مع اختيار قائد 
كيير هدفا لقراصئة الارض 
من الصهاينة, فالكويت هي ضمير 
السوطن العربي حيث على ارضها 
تتواجد جاليات من كل بلدان هذا 
الوطن يجمعها تآلف قومى مسؤول 
مدي وفلسطين هي حلقة الوصلٍ بين 
الوطن العربي وعلن ارضها 

لف الديانات السماوية الشلا 

بعيدا عن العنصرية ١‏ لبنيضة 
والتحزب المقيت. ولعل ذلك يؤكد 
حقيقة وجود الخط الذي يريط بين 
الارمابيين الموجودين داضل 
«الجابرية» وبين تلك المجموعة التي 
صويت رصاصها الى صدر القائد 
الفلسطيئم خط الارهاب 
العنصري حيث تتساوي دعاوق 
التمييز العرقتي يدعاوى الثمييز 
الفكري والعقيدي وكلها تنتهي 
برقض الاجتهاداتٍ الاخرى ولا تقيل 
بامكانية تباين وحهات النظر بل ولا 


لخنفيدة الجر يوسة 


تطيق امكانيان الحوار لحل ما قد 
ينشا من اختلافات او خلاقات وبالتالي 
قائه اي دعاوى التمييز العتصري 
عجزها بالممارسات 
الارهابية بكافة انواعها وألواتها. 
ويبقى القول انه اذا كانت عملية 
اختطاف الطائرة الكويتية قد عززت 
من الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب 
الكويتي وزادت من اواصر الروايط 
بيئهم وبين اخوانهم العرب واغلت من 
شان هذا البند العربيي عالميا فان 
اغتيال خليل ليل الوزير لن يوز الوحدة 
الوطنية للشعب 
تجلت كا 
انتفاضة هذا الشعب في الثامن م 
ديسمير عام 41 بل سيزيدها 
تماسكا وتلاحما من مواجهية 
الصهايتة ورثة الحركة النازية 
وسيكشف للعالم باسره ‏ وبالرخم من 
ان ذلك لم يمد خافيا رعب اسرائيل 


من انهاء النزاع ق الشرق الاوسط 
بالطرق السلمية ان تتورج اجهزة 
استخباراتها من انتهاك حرمة يلد 


عضو في الامم المتحدة لتتسئل الى , 


2 ني وتغتاله في جتح 

ولو_توهمت اسرائيل انها 
0 الثورة الفلسطيئية باغتيال 
رموزها فالشعب العريي الفلسطيئي 
لديه الدئيل على زيف وهمها عندهاا 
يسرد عديها داخل الارض المحتلة 
بتشديد تصديه للاحتلال وتمديد 
انتقاضشته تحرير ارضه 
وخارجها بتقديم المزيد من القادة 
الذين يستطيعون اكمال مسيرة 
الشهيد ا وانتن" اع الدولة 
الفلسطينية ١‏ 


العابدين يامر 
توئس - ق.ن.١‏ - اعلنت وكالة 
الاتباء التونسية ان الرئيس 
انتونسي زين العابدين بن قزر 
تكوين لجنة تحقيق 49 
اغتيال ابو جهاد . ا 
انوكالة ان الرئيس التونسي قرر ان 


يتابع شخصيا وعن كثب مدى 
تقدم ابحاث هذه اللجنة. 


رصاصة ابو جهاد 
أاصابت احد المهاجمين 
تونس - ق.ن.أ - علم هنا من 
مصادر ديلوماسية عربية ان 
الشهيد ابو جهاد «تمكن قبل 
أغتياله من اطلاق رصاصة واحدة 
من مسدسه على الارهابيين الدين 
قاموا باغتياله.. وان الرصاصة 
أاصابت احد افراد المجموعة 
الارهابية». 
وذكرت هذه المصادر ان الارهابيين 
استخدموا فْ عملية الاغتيال 
تلات سيارات ‏ من نوع ميكرو باص 
قام ركاب احداها بتطويقٍ منطفقة 
«سيدي ابو سعيده حيث يوجد 
منزل أآيو جهاد فيما قام ركاب 
السيارتين الاخريين بتنقيذ 
العملية 

خط الهاتف مقطوع 

والمرور ممنوع 

حاونت مراسلة وكالة فرانس يرس 
التوجه الى منزل ابو جهاد غير ان 


الشخاصض أصام التزل ا 


واكد تلاتة شيان فلسطينيين 
والدموع ل عيوتهم لوكالة فراتس 
برس انهم علموا لتوهم بالتبا.. 
وقال احدهم بصوت بح من شدة 
الانفعال ,ابو جهاد قثل كمصفقور 
.. لا استطيع ان اتخيل ذلك». ولم 
يكن اي من المسؤولين 
الفلسطينيين الاخرين ف منزله 
ولم يتسن الاتصال بهم.. ويدا ان 
خط الهاتف في منزل ابو جهاد 


مروحيات قي سماء 

العاصمة ودوريات 
تجوب الشوارع 

توئس - آفدرب - لاحظ 
الصحائيون ان مروحيات عدة 
بدات بالتحليق ل سماء تونس 
بعد ظهر امس وجابت سيارات 
الشرطة وسط المدينة. 
ولم تعلم اسباب هذا التحرك 
الذي ياتي بعد ساعات على 
اقتيال ابو جهاد في الضاحية 
الشمالية للعاصمة.. وشاهد 
مراسل لوكالة فرائس برس في 
ضاحية الرواد على بعد - كلم 
شمال تونس ثلات سيارات 
مستاجرة مهجورة «سيارتا باص 
صنيرتان وسيارة سياحية» 
عملت الشرطة على رفع اليصعات 
عنها. 








عرفاتقطضعزيارتهلدول الخليج ووصل شونس 





المدقسسة ونتسح: ذم امقس صصص وتقحص١ة!؛‏ الانتخاضة 


توئنس -وكالات- وصل رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفتلسطينية السيد ياسر عرقات الى تونس مساء امس وقد توجه السيد 
عرفات فور وصوله لتونس الى منزل الشهيد الوزير وجدير بالذكر ان 


مظاهرات احتجاج 

في باريس 
باريس - أف.ب - دعت 
جمعيات المهاجرين العرب فقي 
فرتسا الى التجمع احتجاجا بعد 
ظهر أمس قي باريس اثر اغتيال 

يو حهاد و هذه الجمعيات.. 
00 المصأل المهاجرين 
التونسيين وجمعية التونسيين في 
فرنسا وجمعية حقوق الانسان 
والحريات الديمقراطية ني العالم 
العريبي 0 الطلاب 
القلسطيديين قي فر .. وقد 
وصفت عملية ل باتها 


اجهاد واعتير هذا الاغتيال 3 
يمكن الا ان يعقد اليحث عن 
الحوان الروري بين الاسرائيليين 


وال لويس لوينسيك امين الحزب 
الاشتراكي ان «الحزب الذي 
شجب دائما اللجوء الى العنف 
وارهاب يدين بقوة عملية 
الاغتيال هذه التي لا يمكن الا ان 
تعقد قضية البحث عن الحوار 
الضروري بين الاطراف المعنية في 
النزاع الاسرائيلي الفلسطيني». 





الجريمة تذكّر بعملية 


فردان في ببروت 

نيقوسيا - أرق - اغتيال ابو 
جهاد في منزله 

الاذهان الظروف الت 

ثلاثة من القادة ! : ين يي 
نيسان ١97‏ ف ببروت. وهذم 
العملية التي ننّذها كومائدوس 
من الجيش الاسرا وجهت 


ضرية قوية لادارة لدم ع 
باغتيال ابو يوسف المسؤول 
العسكري لحركة فتح واحد 
القادة التاريخيين للحركة.. 

ليل ٠١/4‏ ئيسان 1919/9 دزلته 
فرق كومائدوس من الجيش 
الاسرائيلي على شاطىء العاصمة 
اللينانية حيث كانت بانتظارهم 
سيارات استاجرها متواطثون. 
وخلال ثلاث ساعات عملت فرق 


الكوماندوس ف بيروت واغتالت في 
منازلهم في شارع قردان تلاثة من 
قادة المنّظمة ابو يوسف 
«محمد التجار» وكمال ناصر - 


عضوي ١‏ اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير وكمال عدوان عضو 

النجنة المركزية لحركة فتح. 

ون منزل كمال عدوان الذي كان 
عن الاراضي المحتلة 


استول الاسرائيليون على العديد. 


من الوثائق. وقد أيدت غولدا 
ماثير التي كانت يومها رئيسة 
لنوزراء اعجابها بهذه «العملية 
الرائعة». 


الرابطة التونسية: 
عمل ادي 


لاأصحفيين 
يقونه «ان العمل الذي ادى الى 
مقتل ابو جهاد هو عمل اجرامي 
وموجه اساسا ضد تونس والحكم 
فيهاء. ومض الناطق ابو وحهد 
التحقيقات بمهلة لا تزيد على 
شهرين وبعدها كل من يتيت ان له 
علاقة بهذه الجريمة السوداء 
اسرائيلية كانت ام عربية فان 
شباب تونس المتواجد داخل 
المقاومة سيرد بقوة ويدون رحمة 
على هذه الجريمة». ولم يذكراية 
تفاصيل في هذا الصدد. 
اللجنة العربية 
لحقوق الانسان تدعو 
لتحرك دولي 
.] قالت اللجنة العريية لحقوق 
الانسان التي تتخذ من باريس 
. | مقرا لها ان «المجتمع الدولي لا 
يمكنه ان يقف مكتوف الايدى أزاء 
'] هذه الجريمة الجديدة التي 
جاءت لتطيل لاتحة ضحايا 
الاحتلال الاسرائيني». ودعت 
النجنة «كل العرب لاظهار 
تضا الفاعل القضية 
ل القسعطنية والدقا 1 منظمة 
التحرير ودعمها يكل الوسائل». 


سنيورة: الاغتيال سيشعل 
الانتفاضة ضد اسرائيل 

القدس- ا.ف.ب- اتهم حتا 
سنيورة اسرائيل بمسؤوليتها عن 
اغتيال ابوجهاد. وصرح سنيورة 
لوكالة فرانس يرس بان الختيال 
ايوجهاد سيثير غضب 

الفلسطينيين في الاراضي المحتلة. 
واكد سنيورة ان هذا الاغتيال هو 
نتيجة لسياسة المواجهة المباشرة 
التي تنتهجها اسرائيل ضد 
الشعب ١‏ 00 ان 
هده السياسة هي نفسها التي 
تترجم على الجهة الداخلية 
باعتقالات جماعية وحيس اداري 
ووجود مكثقف اللتكبتر الاسرائيي 
قي المخيمات وقال سنيورة أيضاً: 
أن الحكومة الاسرائيلية اثبتت 

جديد انها غير راغبة ِ اتباج 
طريق السلام بالتقاوض مع 


أليوم صفحة كاملة لذكرى خبيل 
“الوزير الاسم لابوجهاد 
اذا لم تلغ الرقاية الصفحة كلها. 





الزعيم الفنلسطيني 


غرفات كان يقوم بجولة فى عدد من دول الخليج 


العربية وقد وصل قادما من السعودية وبدأت القيادة الفلسطينية فور 
وصول ابو عمار لتونس عقد سلسلة اجتماعات لبحث الحادتث وستتخذ 


القيادة الفلسطيتية يي هذا الاجتماع الاجراءات الت 
مواجهة اثار هذا الحادث الخطير من الناحيتين ! 


تم اتخاذها في 


ونعت اللجنة التنفيدية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجثة المركزية 


لحركة التحرير الوطني ! 


اقتح» ألى الشعب ١‏ 


داخل الارض المحتلة وخارجها والى ابناء الامتين العربية والاسلامية 
والى احرار العالم شهيد فلسطين «ايوجهاد» وقد د اصدرت اللحتتان هنا 


بيانا بهذا الصدد هذا نتصه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«من المؤمتين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قَفَى تحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا».. صدق الله العظيم 


الى جماهيرنا النلسطينية داخل وطئنا المحتل وخارجه الى جماهير 
أنتفاضة شعيتا المباركة إلى جماهيرنا العربية في كل مكان الى المقاتلين 


العرب والذ 


ن الصامدين فى وجه الغزوات ضد امتنا العربية. 


الى كل مقاتل من اجل الحرية من أجل كرامة وحرية امته وشعبه إن هذا 


العا 


تنعى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأجنة 


١‏ كة التحرير ١‏ الفقلسطينى فتح بطلا كببرا من ايطال 
2 2 متاضلي رمام امار ما ودمزا 


ساميا من رموز الجهاد الوطت 
الفلسطيني تنعى المجاهد 


الفلسطيتى زالنضا 1 
الوزير 0 تال طني 


المركزية لخركة ص فتح نائب القائد العام لقوات التورة القلسطيئية الذي 
سقط شهيدا فج هذا اليوم على يد الطغمة العتصرية الفاشية حكام 
اسرائيل الذين عرفوا حتى الاعناق يحر دماء شعينا الذي تكون من 


شلال .دم الاطفال والنساء ولت 


الفلسطينيين الذين رفعوا واية 


الوطن ومتقوا للحرية وكسروا قيد عبودية الاحتلال الصهيوني. 
يا جماهير شعبنا البطل ويا جماهير امتذا العربية ان استشهاد )د القائد 


ابو جهاد لن يزيد ثورة شعينا وانتفاضته المباركة الا اشتعالا وعزيمة 


ومضاء وتصميما على مواصلة الجهاد 


حتى تحقيق التصر. . أن هذة 


المسيرة التي جبلت يدماء شهدائنا الابرار وأئتي ما توقف فيها شلال 
الدماء الزكية لحظة واحدة لا زانت تقدم الشهيد تلو الشهيد في ارضنا 


المحتلة وخارجها ويتصدرها اليوم القائد الرمز 1 


الشهيد ابو جهاد 


مع احيائه الشهداء وقود الثورة الشعبية المتاججة 
يقودها القادة الجدد قِ تورتتا ومسيرتنا 


يارة العملاقة 2 الجهاد عالية خفاقّة ولتحقيق الحرية 


يا شعينا فق الارض المحتلة لقد سقط القائد الرمز ابو جهاد ولكنا على 


مشعلا بدمه الزه 
ارضتا ا 

والكرامة والنصر, 

درب الشهادة والشهداء ساترون ه 

العدو لواهم كل الوهم اذا اعتقد أنه ب 

ثورتتا المشتعلة في فلسطين ولم 


درب الحرية والقوة والنصر.. وان 
بدلك ان يطفيء تار وذور 
يعلم بان دماء الشهداء الزكية 


الطاهرة ستزيد من اصوارا شعبنا ومن عزيمته مضاء وأصرار على 
مواصلة الجهاد حتى تحقيق الانتصار. 


قال تعاق.- 


«يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم 'توره ولو كره الكافرون». 


عهد لك يا ابا جهاد أن تستمر المسيرة التي رويتها منذ بدايتها بعرقك . 
وحهدك وترويها اليوم. بدمك الطاهر الز 


... عهدا لك يا ابا جهاد ان 


تتواصل الثورة والانتفاضة عملاقة منتصرة كما اردت والى ما جاهدت. 
عهدا لك يا ايا جهاد فالعهد هو العهد لكل الثوار والاحرار والمجاهدين 


والمتاضلين. ولتعلم هذه العصابة 
يحميها ويغذيها ويساتدها أن دما 


دماءك الزكيا 


الكيان الصهيوني ومن 
الطاهرة ودماء جميع 


الشهداء الابرار ئن تذهب هدرا ئن تذهب هدرا 
يسم الله الرحمن الرحيم رحيم 


دان الله اشترى من المؤمتين انفسهم وامواا 


الجنة يقا 


3 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا 3 الثوراة والانجيل والقران 
ومن اوج بعهده من الله فاستبشروا ' بييعكم الذي بايعتم به وذلك هو 


القوز العظيم 
وثورة حتى النصر 


تقريراللفرنسية عن الاغتيال 





لسو حشاد أعسأن اس فسه الاضسسو ا للالتقاضسة 
تستسلوه ؤنسه اطسلق او ل رصساصة واول تستسر 


تيقوسيا ١-‏ ف ب - كانما قدر خليل 
الوزير «ابو جهاده ان يعيد يدمه الى 
الاتتفاضة الفلسطينية الاضواء الت 
خطنفتها منها الطاترة الكويت 
المخطوفة... باكرا حمل الهاتف نبا 
اغتياله وكان السؤال البديهيى لاذ! 
ايو ابو جهان وك هدا الوقت باكذاآت؟ 
مصدر فلسطيني ١‏ الاجابية 
بالقول” «لانه اول الرصاص ‏ اوأكل 
الحجارة» سالناه تفصيلا قفا 
حزنه. واضاف: لاته مهتدس ع 
ني الموحد ف الاراضي المحتئة 
والاقدر بين قادة | التاث 
على احدات الداخل. 2 2 
واشار الى أن ابو جهاد لعب دود 
م توحيد قيادة الانتفاضة 
وكان صلة الوصل بين 
ومؤيدي التياز المي 
وقال انه باغتيال و اد وصلت 
الحرب الى مستوى لم تبلغه قبلا ان 
اصابت ثاني أكبر الرموز لافتا الى ان 
غيابه هو و بالدرجة الاول خسارة 
للانتفاضة انتي كان يحرص على عدم 
آيذائها من طريق حرق المراحل. 
وقال ان حرب الرد على الانتفاضة 
ياغتيال ثلاكة كت 
المسؤونين 


الفلسطينين 
«قبرص» »قي 15 فبراي الخاضي وتوقع وتوقر 
ان نكون المرحلة المقبلة اكثر قساوة من 
سابقاتها داخل الاراضي المحتلة 


كانت بدأت 


مصادر فلسطينية عدة وصفت 
الحادث بانه الاخطر الذي يستهداف 
المنظمة وقالت ان اسرائيل ريما ارادت 
من هذا العمل اعادة تقل المعركة الي 
الخارج بيهدف اعادة الصاق 3 

الارهاب بالمنظمة التي لا تستطيع الا 
ان ترد على ضيعرية بهذا الحجم. 
واضاقت ان اسرائيل ريما شاءت من 


مؤيدي المنظمة. : 
الداخل : 


أوراء تغبيب القائد ا 
الداخل 3 أل 
والانقسامٍ واختيار سيل متبايئة 
لتصعيد الانتفا 
ولاحظت 0 الفلسطينية ان 
الاغتيال جاء ف وقت تنقسم فيه 
حكومة العدو حول مبادرة وزير 
الخارجية الاميركي جورج شولدت 
للسلام ف الشرق واس 2 
تتجه فيه 0 0 
انتخابات يتعين لحقومة التي 
ستشتل في ولي جاب 0 
تتعلق بالسلام وكذلك بمسالة حدود 
الدولة اله الوحت الانتفاضة 
'طرحها داخل المجتمع الاسرائيثي. 
'وتوقعت المصادر ان ينهب غياب 
|ايوحهاد الانتفاضة وأن. دمه 
أعلى الحجارة لكنها اعترفت انفرع 
'الكبير الذي يخلفه غيابه 
ال رك بديل لقائد كان تر قي 
شخصه مجموعة من القادة, 
وتتفق المصادر على ان «الختيار» 
ياسر عرفات تلقى ياغتياله الضرية 
الافجع فقد كان ابو جهاد بالنسبة 
آليه رفيق صيا ورفيق سلاح وصمام 
2 التورة الفلسطينية عموما 
قتّح خصوصا . وتشير الى ان ايو 
جهاد وقف دائما ضد الانقسامات 
وضد الحروب الصغيرة وتتذكر كيف 
كان الضمانة ف اللحظات الكارتية. 
وتحكي المصادر كيف كان مصايا 
يهاجس الاراضي المحتكة التي يعرفها 
قرية قرية وحجرا حجرا وتروي كيف 
كان يبدو وكانه يحرس المفارق 
لتسهيل مرور الفدائيين وكيف كان 


يموت مع كل شهيد ثم ينهض من ركام 
الائم لوضع اللمسات الاخيرة على 
عملية جديدة. 


الذين عمئوا معه يقوئون ان قصته مع 


الموت قديمة وكانت بينهما مواعيد 
كتيرة اث اكتر من عاصمة ويلد 
ويقولون انه كان مهتما بتحصين 
الثورة صد محاولات اغتيالها اكثر مما 
كان مهتما بسلامة شخصه وانه كان 
يشعر بولادة جديدة كلما نجح ف المة 


الصفوف وتيحيد الاجنحة. 


ولا يخفي: هؤلاء انه كان مهتما 
يتاجيل موعد سقوطه ليتستى له 
السقوط ع كى تراب فلسطين او 
المشاركة في عرس التحرير واعتبروا 
ان الرصاص غدره وجاء عه سود 
إلد مجددا في 8م ديسمير ١‏ مع 
اندلقع الاتتقاضة الفلسطيني 3 

الغربية وغزة ووصفوه با 

ا الدي اوصل. الوص اص م 


العواصف بمطلقيها وانه متذ أفجره' 
الرصاصة الاولى للكقاح المسليح 

1 606 كان يدرك أن لات 
تبحث عنه: وإنه منذ. توليه مسؤولية.. 
مكتب الاراضي المحتكة ومهمة اضرام 
النار وائحلم هناك كان واثقا انهم 
سيحاولون اطفاء نبضه وما يختزته 
من حلم وعتفوان ويصفه العسكريون 
يانه كان جنرالا بلا اوسمة ولا 
مهرجان. . احب ثيايه الزيتونية 
واحب قدره.. حريه موصولة ولا يضل 
طريقه قن احلك الظلمات: كان يقاسم 
السعسكريين مرارات قدرهم 
فيستضيئون بايتسامة المقاتسل 


المتشيت بالهدق ونصاعة الطريق. 


هكذا يحكون بالم وحب واعجاب قبل 
ع يضينوا أنه خادر فجرا مدوية 3 

بنس ليستقر الضمير الفلسطيتي 
وذاكرة الثورة. ف 





مشا سد مسن التسسسز أاء فسسسيى 
مسنسز ل والسد اللمستسسيسة فى دمشسق 


دمشق- ١.ف.ب-‏ قال والد ابوجهاد 
وهو يمسك نفسه عن البكاء: : اريد أن 
يكون ولدي الى جانبي خلال ما تبقى 
لي من حياة. الحاج أيراهيم محمود 
السوزير (ل/الم عاما) والد الشهيد 
ايوجهاد لم يكن قادرا على اخفاء 
مظاهر الحزن الشديد التي ارتسمت 
على وجهه المجعد خلال تقيله تعاري 


نائب القائد العام لقوات الثورة 
الفلسطيزية وطلب عميد العائلة 
اليقال السايق ومربي الخيول من اينه 
غالب التوجه الى توتس ننقل جتمان 
أيوجهاد ودفنه في سورية. ومن 
المعتقد ان يتوجه غالب الوزير 
المعروف باسم ابوماهر والدي يتم 
تقبل التعازي في منزله يي جو هادىء 
ومهيب الى توس للبحث مع زعيم 
منظمة التحرير الفلسطينية في د 
جتمان شقيقه. وق غرفة مجاورة 
تحلقت النسوة حول والدة ايوجهاد, 
وجلست فوزية خليل الوزير 
(2/ عاما] ترتي ولدها وهي تليس 
ب الفلسطينية التقليدية: لقد 
شقي كثيرا حياته وكان اول من فكر 
بالكقاح ضد المحتل الاسرائيني 
وتابعت: لم اشاهده منذ حرب لينان 
عام ١981٠‏ ومنذ رحيله من دمشق 
بعد ذلك بقليل (1185) كان يتصل 
بي هاتقيا بعض الاحيان من تونس. 
وآخر مكالمة منه كانت قبل حوا 
شهرين. حاول والد ابوجهاد تذكر 
المافي وقال لمراسل وكالة فراتس 
برس: لم يكن قد بلغ ان 19 من العمر 
(15084) عندصا بدا بمقاتتة 
الاسرائيئيين. كان كريما مع رفاقه 
ويعطي المال لمن يطلبه منه. ووجهت 
احدى النسوة كلامها الى فوزية: لقد 
فقدتي ابنا يرحل عنك كبطل 
وكشهيد ‏ وقالت اخرى للصحفى: نقد 
فقدا أبنا شجاعا لكن يبقى لهم اولاد 
اخرون نتعزيتهما. وهم غالب وزهير 


الذي يعيش ف فتئنذا ومننذو كد 
الشارقة (الامارات العربية المتحدة) 


. ٠: .اضافة الى ثلاث بنات متزوجات يعشن‎ ٠ 
الخليج. والقاتل بنظر النسوة‎ 1 


لمتحلقات حول والدة ايوجهاد واضح 
تماما. ووجهن الكلام الى مراسل وكالة 


هريوا بعد تنفيذ 


«تتمة المتشور ص »١‏ 

نومها لتشاهد يام عينها 
زوجها. وذكرت مصادر فلسطينية أن 
السيد الوزير شوجه على القور الى بال 
الفيلا وفتح النار من مسدسه 
قتلته قأصاب احدهم قبل أن يتمكنوا 
من قتله. ولكن مسؤولا قي منظمة 
التحرير الفلسطينية رفض ذكر اسمه 
امتنع عن تاكيد هذا النبا. ٠‏ 


وقال مسؤولون إن المنظمة أن 
المهاجمين وبينهم آمرأة اسقطوا 
المسدس من يد السيد الوزير ومن تم 
اجهزوا عليه. وقد اطلق القتئة النار 
عليه عشرين مرة. وذكرت مصادر 
الشرطة في تونس ان دور المرأة كان 
على ما يبدو تصوير فيلم عن عملية 
الاغتيال. وقالت مصادر فلسطينية 
ان حوالي سبعين طلقة فارغة وجدت 

مكان الجريمة وان القيلا قد 
أحيطت يرجال الشرطة التوئسيين 
وحراس من منظمة التحرير 
الفلسطينية,» كما حلقت طائرات 
هيلوكيتر قوق المكان: وقالت مصادر 
فلسطينية وامنية تونسية ان تلاث 
سيارات استؤجرت من قبل القتلة 
اتنتان منها من طراز فولكس قاجن 
ميني باص والثالثتة سيارة بيجو 
صالون "٠0‏ قد وجدت مهجورة على 
بعد تمانية عشر ميلا الى الشرق من 
العاصمة التوئسية بالقرب من 


فرانس برس: انه اسرائيل, انه 
أسرائيل يكل تاكيد, هل فهمت جيدا. 
وكان ابوماهر اكد قبل :قليل ان مقتل 
شقيقه سيزيد من اصرار الشبان 
الفلسطيتيين ”: على مواصلة النضال 
حتى التحرير. 5 


الشاطىء ولكن لم يتم العثور على اكيا 
آثر للمها< 
وذكرت اليونايتيد برس ان المجرمين 
تمكنوا من القرار ف قوارب مطاطية 
كانت ّ انتظارهم على مقرية من 
من جه اخرى اعلنت ورزارة 
الداخلية التونسية ان التحقيقات 
الاولية التي قامت يها اللجنة المكلقة 
بالتحقيق في جريمة اغتيال ابوجهاد 
افادت بأن مجموعة مسلحة 
برشاشات ومسدسات مجهزة ة بكواتم 
0 غ عددها سبعة افراد من 
أ قد هاجمت في الساعة 
ا والتصف من فجر امس 
بتوقيت تونس مقر أقامة ابوجهاد يي 
بلدة سيدي بوسعيد القريبة ُّ 
العاصمة. وقال البيان ان افراد 
المجموعة أطلقوا وابلا يي العيارات 


التارية على المسؤول | 

وحارسيه مصطفى عني عبدائعال 
وسليمان ابو كريشان وعامل توسي 
يدعى الحبيب ين بن عامر 


الدخيلي. وأضاف البيان أن أبوجهاد 
واجه المجموعة بطلقات نارية من 
تفيل نشي “الشخصي قيل ان يصاب 
بامكان مختلفة من حسده. واشار 
البيان الى ان المجموعة اتجهت اثر 
ذلك الى غابة رواد التى تبعد عن بلدة 
سيدي بوسعييد بنحو سيعة 
كيلومترات مستقلة ثلات سييارات 
آلاوى بيجو 7١0‏ والثانية والثالتة 
من نوع فولكس قاجن تم العثور عليها 
اجميعها فجر أمس بعد أن تخلى عتها 
مرتكبو الجريمة. وأوضح الييان الذي 


صدق الله العظيم». 


الجميل: الشهيد 
شخصية تاريخية 

للمقاومة الفلسطيتية 
باريس- ١.ف.ب-‏ وصف الرئيس 


م اذاعة 
ار.تي.ال م الخاصة ان 
ابوجهاد كان معروقا بعلاقته 
المباشرة بما يحدث الضفة 
الغربية على صعيد ثورة الحجارة 
وذلك يمكن ان يكون أحد الاسياب 
أنما يجب عدم.استباق التحقيق. 


ثم يشكل مع باس ر_عرفات العمود 
الفقرء النظمة التحرير 


سحويها لبثان - ا.ف.ب- اعتير 
ن التمانية الذين 

1 اسرائيل الى ليتان الا: 
ابعدتهم سراي ال لبان ا 
تيد 0 ان الاغتيال 


الضفة الدررية وغذة. وك 
المبعدين الصحاقي يشم _ ناقع 
80 ل كان 8 
مخيم الضفة الغربِي 

الى وكالة 05 برس ان القيادة 
الموحدة للانتفاضة كانت تتلق 

تعئيماتها من ابوجهاد شخصيا. 


منزل الشهيد كان 
مقتوحا داكما للزوار 


قراتس برس وقال غالب وهو مدير 
مدرسة اطضال الشهداء 
الفلسطينيين في دمشق عن 
اقتناعه بان الانتفاضة ستفرخ 
قادة اخرين مقابل ايوحهاد او 
ابوعمار (ياسر عرفات) 
سيواصلون النضال حتى التصر. 
وهذا هو عزائي الوحيد. واوضح 
ان زوجة ابوجهاد ابلغته في 
اتصال هاتفي من تونس امس 
بملابسات اغتياله موضحة أن 
3 منزلهم كان دائما مفتوحا للزوار 
ولذلك تمكنت ا مجموعة الملسلحة 
من التسئل واخذوا الحراس على 
حين_غرة. 





اذيع هنا مساء امس ان هذه' 


السيارات تم استتجارها من شركات 
لاستئجار السيارات بهويات تبدو 
مزيفة ذكر اتها لبنانية. 
وتعهد رئيس الوزراء التونسي الهادي 
اليكوش لدى وصوله الى القاهرة امس 
بان تبذل حكومته ما بوسعها 
لاعتقال قتلة ابوجهاد. واضاف انه 
تلقى بحزن كبير نيا اغتيال 
ابوجهاد. ووصف السيد البكوش 
اغتيال ايوجهاد بانه ضرية للقضية 
الفلسطينية خاصة واننا في وقت 
مدعوون فيه لدعم الانتقاضة 
الفلسطينية التي كان أيوجهاد من 
اكير المؤمنيين يها وقال 
أن تونس لا تدخر وسعا للتوصل ' 5 
الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة في 


عق الصدي اياي و 3 


توتس وحق الامة العربية. 


الاغتيال صدم عرفات 
المثامة- ا.فءب- مصدر 
مقرب من ياسر عرفا 


بان اغت تيال ايوجهاد ئ 
اتسدمة بالنسية ع 


دهان أن 0 كانا 
صديقي طفولة ورفيقي سلاح منذ 


ورفيقي 
عشرات الاعوام. وقال: لقد تعارفا 
وشيا معا. 








. .0 
ق مودمر 2 حفي 
«تتمة المنقور ص ١ا»‏ 
المقابل كما حصل ف السايق بالنسية 
لطائرة خطفت الى ايران في العام 
6 قال الخاطف الذي كان 
يجيب عن اسئلة الصحفيين الثلاثة 
«على كل تسوية ان تعرض عليثنا 
ونحن ندرسها مع الاخوة الجزائريين 
شكل شامل. 2 
وقته». واضاف لسنا 
حصل فق العام 1546م الا اكه ل 
ان قضية الطائرة ئ العام دلمة 
«حققت الكثير من الأهدافا. كذلك 
أكد الخاطفون اتهم يملكون ثقة 
كامئة بالجزائريين. 
وقد تم اختيار الصحفيين الذين 
حاوروا الخاطفين بالقرعة 2 
الجزائري سيد 
وكالة الانباء الجزائرية الرسمية؟ 
والفقرنسية ماري فرانس اوسندا من 
وكالة _فرانس برس واميركي من 
صحيفة نيويورك تايمز. وما ليث 
الصحقيون التلانة ان اقتيدوا ع 
سيارة على مقربة من الطائرة. 1 
المؤتمر | الذي اجري على 
الطائرة وباللقة العربية 
فاستغرق نحو عشرين دقيقة وذلك 
رد؟ على أسئلة من الصحفيين. هذا 
وقد صعد الوسيط الجزائري الى 
الطائرة الساعة ٠ر86‏ مساء. وهذا 
اول اتصال متذ المؤتمر [ 
الذي عقده القراصنة, والاتصا 
الثاني منذ يوم امس السيت. ويعتقد 
أن الخاطفين سيقومون خلال الحجولة 
الجديدة هذه يتوضيح ما اعلتوه 
بالمؤتمر الصحفي وق شكل خاص 
طلب تزويد بالوقود للمغادرة 
العاصمة الجزائرية حال حال أعدم 
الاستجاية لمطاليبهم 1١‏ 
وايلغ مختطفو الطائرة برج المراقية 


بمطار هواري بومدين بان الطأكرة 
ستقادر على أبعد 2 5 د 
مطار الجزا و 
الشاطقون الجهة التي يقصدوتها في 
حال مغادرتهم. وحين استفقسر يرج 
المراقية حول ما اذا كان هذا القرار قد 
اتحذ بنسبة 2/1 أحاب احد 
المختطفين بأنه يستطيع أن يؤكد له 
اتهم سيتئاولون وجية الافطار اليوم 
4 
وقال مراسل وكالة اتباء الخليج أن 
مختطفى الطائرة طنبوا سيارات 
بالاضوآء الكاشفة لتقف خلف 
الطائرة لتشغيل الاضواء وقد تم 
الاستجابة لهذا الطلب. وكان احد 
المفاوضين الجزائريون قد صعد الى 
الطائرة عقب المؤتمر | 
للمختطقين ومكث طيها لمدة ساعة. 
هذا وقد تابع مجلس الوزتاع 8 
جلسته التي عقدها امس برثا 
سمو وي العهد الامين رئيس مجلس 
الوذداء الشيخ سعد العبدالله ١‏ 0 
آخر التظؤرات ! 
ا الطائرة. واعلن وزير الدولة 
لشؤون مجئس الوزراء أن المجلس 
استعرض فحوى الاتصالات والجهود 


ال مشكورة الحثيئة التي تبذلها 
السلطات ف الجزائر يي مجال الافراج 
عن الرها المحتجزين. 

كما تابع المجلس ردود الفعل 


الشعبية ' آزاء الخدث الماساوي. 
وإشاد نموقف الشنبا الكويتي الذي 
عبر يصدق عن وحدة الهدف والمصير 
بن ايناء الوطن الواحد, 0 
احم المجتمع الكوي 

0 ع واحدا مع وح ا رف 
الابتزاز والارهاب يجمييع 

وأكد أن الجهود سوف امل ّ 
سبيل ايجاد نهاية سلمية تضمن 
سلامة كاقة الابرياء والمحافظة على 
المبادىء الراسخة انتي دآيت الكويت 
على انتهاجها والتمسك يها 


رمضان اليوم 


«تتمة المنشور ص »١‏ 


وكان بيان لوزارة العدل قد اعلن مساء 

امس أنه تيت شرعا الئيئة الماضية ان 

اليوم الاحد السابع عشر من ابريل هو 

اول ايام شهر ومضان المبارك لسنة 
هم 


وقال بيان صدر عن وزارة العدل ان 
هيئة الرؤية الشرعية التي تضم في 
عضويتها المستشار عبدائله علي 
العيسى والمستشار احمد سلطان 
طييا المستشار را 

فح كي صل اجتمعت مساء 
السبت يمبنى وزارة العدل التماسا 
لرؤية هلال شهر رمضان لسنة 
لماه وقد ثيت شرعا أن اليوم 
الاحد. هو اول ايام رمضان. 
وتقدمت هيئة الرؤية الشرعية يهذم 
المناسبة المباركة الى حضرة صاحب 
السمو امير اليلاد وسمو ولي عهده 
الامين والحكومة الرشيدة وال مواطنين 
والى الامة العربية والاسلامية 
باخلص التهانى ضارعة الى الله عز 
وجل ان يجعل قدوم هذا الشهر خيرا 
وبركة وامنا على بلادنا وامتنا 
العريية والاسلامية وان يتقيل من 
الجميع صيامه. 


ودعا اعضاء الهيئة الله العلى القدير 
أن يتقمد برحمته شهداءنا الايرار 
ويكتب | السلامة والنجاة: لاحكاؤانتا 








ضَاحِي السدة 1 
«تتمة المنشور ص »١‏ 


فهد ين غيدالعزيز ملك المملكة 
العربية السعودية. 
كما بعث صاحب السمو امير البلاد 


الفتلسطينية ياسر عرفات اتر حادث 
اغتيال نائب القائد العام لقوات 
الثورة الفلسطينية المرحوم خئيل 
الوزير. 


كما بعث سمو ولي العهد الامين 
ييرقية تعزية ومواساة الى اخيه 
رئيس اللجنة التنفيدية لتظمة 
التحرير الفلسطيئية آثر اغتيال 
السيد خليل الوزير - ابو جهاد - 
نائب القائد العام لقوات 0 
الفلسطينية. وقد اعرب سمو ولي 
العهد الامين ورئيس مجلس الوزراء 
باسمه وياسم اعضاء الحكومة عن 

خالص التعازي وصادق المواساة 

للسيد لم عرفات ونحركة التحرير 


الفلسطيني الشقيق ولاسرة الفقيد 
الذي استشهد وهو يؤدي واجبه 
مجاهدا صادقا 3 سييل وطنه وامته 
داعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته 
ويجعل الجتة متواه مع الصديقين 
والشهداء الايرار. 

كما أعرب سمو الشيخ سعد العبدالته 
عن تقته بان دماء الشهداء الطاهرة 
لن. تزيد الثورة الفلسطيتية الا 
اشتعالا ولن تزيدنا الا عزما واصرارا 
على مواصلة الكفاح حتى التصر 
واسترجاع الحقوق المغتصبة. 





2 . 6 1 
مزيد من برقيات 
وتتمة المتشور ص © » 

الارهاب الدنيء ضارعين الى الله تعالى 
أن يي يسيع فسي الرضوات عي شهيدي 
الوطن / طن وأن يجعل القصاص من القكة 
المجرمين عبرة لسفاكي الدماء ف كل 

ن وان يعيد المختطفين الى دويهم 
سامون ود ويمتحكم من عونه ورعايته 
ما يحقق لكم النصر على اعداع الحق 
والسلام. 

مدارس الكويت 

نددت مدارس الكويت باسرها من 
مدرسين وطلاب وطالبات وح 
العاملين بوزارة التربية يما يتعرض 
له ركاب الطائرة المخطوفة من قبل 
قراصنة الدماء مما لا يقرم اي دين او 
خلق. واعريوا عن (١‏ الشديد 
واستنكارهم لهذه الافعال النكراء من 
قتل وتعذيب للابرياء تأياه الانساتية 
ولا يقدم عليه الا كل جبان متجرد من 
ايسط المبادىء الاخلاقية, ويؤكدون 
ان الكويت لن تخضع لعمليات الابتزاز 
الرخيصة مهما كان التمن وستققف 
دوم 3 وجه الارهاب الذي يشجبه 


0 0 الاشرار من ابناء 
يت أء سقطوا 
ميدان الشرف وكرام كح هد 

قداء للكويت , 





0 


الابرياء الذين يعانون محنة الاسي ف 
الطائرة المخطوفة وان يرد !١‏ 
الباغية الى نحورهم. وأعلن ان اليوم 
هواول ايام شهر رمضان المبارك لعام 
5ه في كل من المملكة العريية 
السعودية والبحرين وقطر ودولة 
الامارات العربية المتحدة والاردن 
والجمهورية العربية اليمنية. 


رأي 


«تتمة المنشور ص ١ى:‏ 
لان الاستغتاء عن رب الاسرة 
معناه هدم الاسرة يكاملها, 
الامر الذي لا يمكن ان يغيب عن 
الوزير او الوكيل او المسؤول 
عند اتخاذ قراره. 
لقد كانت الكويت داتما الملاذ 
لكل الباحثين عن التمل 
الشريف,» والراغبين ئ 
حياة هانئة عا 0 
الاستقرار المادي والطمائينة 
فضلا عن الراحة النفسية. 
من هنا نحن ندعوالى التريث في 
مسالة الاستغناءات ودراسة 
.عقود -العامنين. من : زواياهتًا 
ابو رعتة سفيل روقم عاو بوضدهال اوجقزار 
من شاته ان يُحدث هزة او 
صدمة نفسية للمعنيين وللاسر 
المرتبطة بهم 
ولا شك ان اعطاء مهلة زمنية 
كافية للمستخدم او الموظف 
الذي سيتم الاستقناء عنه كي 
يتدبر اموره, تدخل في نطاق 
. التكافل الاجتماعي الذي 
+حضنا عليه ديننا الاسلامي 
الحتيف. 
من ذلك مثلاء تاجيل اصدار 


واكرأي. العام» ب سوورع/هم العدد 6هلالم 










المان غربيون يعرضون 
مبادلتهم بالرهائن 


كتب عبداللطيف العوضي : 
الرات العامه من مصادر 
يمه إن مواطنا الماشيا فق المانيا 
الغربية قد يعث ويتلكس» غاجل 3 
لسفارة الكويتية فل يوت يعرض 
0 ا ارما 


المواطنين 


الصادن لصادر ارمق ؛ 


0 ع ليحلا محل 2 ص 

كاب ! ب 
ماد در اخري" 0 نبا اكبية 

العا دوك 

ارا العام 1 المانيا الغربية 
لحادث اختطاف لا 
ا أنه مما بده 
ما علق عليه كي بم دي 


الجامعات العلمية ١‏ 
حين عقد مقارنتة 0 لحتكة 
والدبلوماسية الكويتية الحكيمبة, 
التي تحلت يها القيادة الكويتية ِ 
معالجتها للحادث وعدم رة 

لاية مطامع وابتزازات من قيسل 
المختطقين وذلك خلال المفاوضات 
الجارية: وكان المسؤول الجا لحك 
يعقد مقارنة مع معالجة ١‏ 
الاكانية لحادت اختطاف ممائل وقع 
منذد ستوات لطائرة المانية» وعاد 
بالاذهان الى أن الحكومة الالمائنية 
يومها استجابت لمطالب الخاطفين . 


هذا واعلئت المملكة العربية السعودية” 
ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر. 
والبحرين والجمهورية العريية 
اليمتية والاردن ولبنان ومصر ان اليوم. 
الاحد هو اول ايام شهر رمضان 
المبارك. 

كما اعلنت سئطنة عمان والعراق ان 
غدا الاثنين هو غرة الشهر الفضيل 


قرار التفنيش حتى انتهاء 
العام الدراسي .كي يتاح ثرب 
الاسرة ولافرادها الوقت الكا 

لتدبير شؤونهم ومعالجة الاثار 
التي سوف تترتب على ذلك. 

وقد كان للكويت تاريخها 
صفحات مضيئة تدلل على انها 
كانت ولا تزال تنك الارض 
الطيبة: التي تتجسد في ريوعها 
كل معاني المودة: والتعاون 
والحرص على ذوي القربى. 

واذا كان ثمة ظروق طارئة قد 
اوجبت اتخاذ قرارات أدارية 


المؤسسات واسوزارات» قان 
بوسع. وزير ,الدولة لشؤون. . 
مجلس الوزراء وزئيسشس اللجتة” ٠‏ 
العليا للتطوير الاداري أن ' 
يتدخل لدى ديوان الموظفين . 
لتاجيل صدور قرارات اتهام 
الخدمة واعطاء فرصة كافية 
لاصحاب الشان كي يتديروا 
أمورهم. 

وقد حتنا الله سيحاته وتعالى 
على تيسير الامور يقوله 
سبحاته «ومن يتق الله يجعل 
له هن أمره يسرا». صدق الله 
العذا 3 : 





مجلس الوزراء يتابع 


«تتمة المنشور ص ” » 
الفلسطينية وبالمواقف الطيية ١‏ ست 
ا 0 

طوا 1 لاتهاء 
هذه المحنة 0 ا 
الراشد ان المجلس ييتهل الى الله أن 

فصول هذه الماساأة الانساتية 
ليؤكد على ان الجهود سوف تتواصل 
في سييل ايجاد نهاية سلمية تضمن 
سلامة ا الابرياء ١‏ : 
وعودتهم 2 سالمين والمحافظة 
على الميادى» الراسخة التي دأيت 
الكويت على انتهاجها والتمسك بها. 
واضاف ان المجلس تلقى ببالغ الحزن 
والاسى نيا اغتيال ١‏ خليل 
الوزير نائب القائد العام لقوات التورة 
الفلسطيتية الذي استشهد يرصاص 
الغدر والجين ف الليلة الماضية ف مقر 
أقامته يي تونس. ويعد الفقيد احد 
ابرزرجالات الثورة الفلسطينية الذين 
تنذروا حياتهم لخدمة القضايا 
الوطنية والقومية. والمجلس اذ يعير 
عن تنديده وادانته لهذا [! 
الجبان وخاصة الوقت الذي 


«تتمة المتشور ص ١م ٠‏ 


خطف و 


المتطقة كلهاء من شرقي 


انتفاضة الشعب ١‏ 


لم يحن يعد... 





كلمة «الرأي العام» 


«الموساد» الى تونس 0 «ابيوجهاد» ... خاصة وان 3 
الاغتيال كان يمثابة التقاطع الواضح بين الانتفاضة 
ان ولصاوت اطول عملي إن تارية : 
اختطاف الطائرات والذي يدأ عمئيا عا 
اسكلة كثيرة تطرح نفسها الآن... نكن الاجابة 

مؤجلة على بعض تلك الاسئلة خصوصا الان, لاوا . 


تتعاظم فيه انتصارات الانتفاضة 
الشعبية العارمة التي تشهدها 
الاراضي العريية المحتئة ليؤكد ثقتها 


بان هذا الحدث سوف يزيد من تاأصميم ٠‏ 


الشعب ١‏ واصرارة علي 
استمرار ثورته ومقاومته للإحتلال 
حتى يسترد حتوقه المشروعة 3 
اقامة دولته على ترايه الوطد ب 
متظمة التحرير ! 3 

بيحث المجلس ايرز المستجدات 0 
الساحة السياسية واطلع يهذا الصدد 


على عدد من التقارير المتعلقة ‏ 


بالتطورات الحاضرة على ' 

العربي والدوي. ثم 1 

محضي الاجتماح 00 لج 
شؤون البلدية واستعرضص القرارات 
التي تضمنها وقرر المصادقة عليها 


اجتماعات اللجان الوزاري 2 
المتتخصصة ويحت د يعض الموضوعات 
المتعلقة بالشؤون المحنية الاخرى 
واتخذ بشائها القرارات المناسبة. 


ماذا لو عمدت منظمة «الاياتا» مثلد الى أعدام فرق 
اقتحام. ‏ ترتدي القبعات الزرق» 


لتحسم كل عملية 


كل قرصنة تحت علم الامم المتجدة6 
المسالة”” صعية بالتاكيدء لكتها ليست مستحيلة على 
الاطلاق» لان تجربة «الجايرية» ومحنتها المتواصلة منذّ 
قلاثة عشر يوما, تؤكد انها ليست مقتصرة على احتراق 
وخبرة خاطفين» بل هناك جهات اخرى كبيرة ضالعة في 
المحنة- - المؤامرة والتي لا تستهدف الكويت فقطه بل . 
المتوسط حتى ضفاف الخليج. 
ليس مصادفة ان تسرق م محنة «الجايرية» الضوء من ' 


... ؤليس صدفة ان تتحرك 


- 1156- 













































القامةد ود مانا سيكون عليه 
القصل ال 


م 0 الكدويتية 
«الجايرية» والجاتمة حاليا 
مطار هواري يومدين في الجزائر.. 
اند اجدا لا يستطيع | يالمدى 
الذي ضتصل اليه هذه الماساة 

التي دخلته امس ديومها الثاتي 

عشر.. ولكن يبقى ما هواهم واكي 
من ذلك وهو ان الكويت حكومة 
وشعيا.. قد اعلنتم :| كلمتها + 












المحنة 
عرف ا حنة ورب اروع المتل في 
الاوساط الد انسا 
0 2 ا 
يمثتا 
0 2 يعد بة 






سطورا اجديدة 0 تاريخ حجوه 


0 "الحوار بين القرا ١‏ 


:© الصحقيون لدى نؤولهم من سلم الطائرة 





خلال مؤتمر صحفي حضره «؟» صحفيين 





تقريرلوكالة الاتباء الخليجية 
١‏ الكسويت قالت كلمتذسا اميسرا وحكومة وشعحا 
مسجلة نمسودجا حسانلا بالكبسر يساء والشجصاعسة 


الحافل بمواقفها المشرفة والتي 
ستظل مضرب المثل بين دول العالم 
المختئفة حتى الدول الكيرى 
0 أن التزام الكويت: يميادتها 
الانسائية والحضارية سيكون 
درا بلبيقا لكل من تسول له تبي 
من هذا القبيق سيكون 
خاسرة وصردواة 
ست بالحنز 
اللازمين. وتؤكد هذه ١‏ الاوصاط ايا أن 
سم الكويتي الحكسومصسي 
من أزمكة الضصائرة 
3 دفعة جديدة 
لمحارية يات الارهاب 
اضحان النفوس الدنيئة.التي لا 
سوى توجيه الطعنات 


كانت. الكويت ل 
عظمت النوم 3 اعين الجميع 
محص 1 وااو 
والاعتداء التي تعرضت لها ا 


الاته. : 
ورغم استمرار الازمة التي دخلت 


امس يومها انثا الا ان 
د با 
تحاشت ان تكون طرفا في اراقة 
الدماء وظلت حريصة 
الحقاظ على ارواح رعاياها 
والمقيمين على ارضها شه التي لم 
تبخل على احد بخيراتها 
أن المجتمع الدولي مدعو اليوم الى 
التامل ي هذه الماساة والتقكي قّ 
و ابيط الكقيئة يمسم 
حدوتها سد د الاساليب الكفيلة 
بزدع ومعاقبة كل من تسول له 
نقسه العيث بارواح الابرياء.. هذه 
الاحداث ندعو بصورة عاجلة الى 
ضرورة اتخان كافة التداسير 
الكفيلة لصيانة امن المنطقة 
واستقرارها. وأن كان لنا من كثكمة 
هذا الموضوع فهو أن الموقف 
تجاه محنة الطائرة 
موقف اتسم ب 
والحزم من لال الرقض العامل 
ود لجا اليها 


الاعمال الاجرامية. 


صنة وبرج المراقبة 


“تحيسة الصباح من الخسا طفين ونعم يسا سيسدى 
الارهابيون يتدمرون من المياه والروانح الكر يضسة 


الجزائر - رويتر - شغلت مشكلتا 
المياه والروائح الكريهة 
طائرة الركاب الكويتية امس 
الوقت الذي دخلت فيه 
الركاب واقراد طاقم الطائرة 
المعتجزين رهائن يومها النا 
عشر دون ان تلوح ج الافق اي 
: بادرة على ااتفزاج الازمة. 
ويدا وم أمس بأن القى الشاطفون 


عير 
الساعة 7,١5‏ ثقرييا صياحاء 


ويعد اتمام هة 'الاتصال طكبي 

| الخا على القوي صحفا 
وافطارا لهم ولذحو 1١‏ 

. وتساعل برج المراقية يي أشسارة 

: ”لاسلكية التقطتها «رويثر» ان كان 

5 ' توسعه كل ع يو فني 





أت" استمرت حصلات الاستتكار وا 


الشجب 
والتنديد بجريمة اختطاف طائرة الركابه» . لحم 





صيانة للطائرة لقحص نظام 
المياه ونتنظيف الطائرة. ورد احد 
ائخا بادب قائلا «ت 

يا سيدي» متحدثا بالانكليزية. 


واشتكى احد الخاطفين يعد ذلك . 


بوقت قصير من ان العدآد الدي 
ضنغط الياه ني الطائرة 
لا يتتحرك وان الرواتح الكريهة 
تتبعث من دورات المياه. واضاف 
قوله «القد عرفت من العداد هنا. 
انه لا يتحرك. ينبيفي ان يتحرك 
نحو الصفر ثم يرتقع ثانية». 
وقال الخاطف إن اشارة الى فتي 
المطار «ريما لا يكون مؤهلا للقيام 


يا سيدي». 


ويدل ذلك على المعرفة التقنية 
التي اظهرها الخاطفون منذ 
اختطاقهم الطائرة ف الخامس من 
ابريل الحالىي خلال رحلتها من 
بانكوك ا 0 الجزائر 
م يسمعة كونها حازمة 
لة في الوساطة في الازمات 
قيما بين العرب بمفاوضات 
مزدوجة. فقد صعد لون 
جزائريون الى الطائرة للتفاوض 
مع الخا الذين يطالبون 
بالاقراج عن /9! ارهابيا قي سجون 
الكويت. 
كما يتباحت المسؤولون 
الجزائريون ايضا مع مسؤولين 
كويتيين قي مطار هواري بومدين. 
وكان المسؤولون الكويتيون قد 
تعهدوا بعدم تقديم تنازلات 
للخاطفين . 






















الجزائر- وكالات- على السرغم من 
الجهود الحثيثة والمفاوضات 
الارهابيين خاطفي الطائرة الكويتية 
لاقتاعهم باطلاق سراح الابرياء على 
متن الطائرة الا انهم اعلنوا مجددا 
نواياهم الاجرامية وطالبوا بتزويد 
الطائرة بالوقود. 


وكان الارهابيون قد هددوا بقتل جميع 
الركاب الكويتيين على متن الطائرة. 
وطالب القراصنة في بيان ياللغة 
العربية ادلوا به الى ثلاثة ثة صحفيين 

عوهم الى الطائرة بتزويد الطائرة 
الو لتغادر الجزائر. 


وقال الييان ان الخاطفين عازمون على 
تحقيق الافراج عن «ا9» ارهابيا 
مسجونين في الكويت. 
وقد ترجم احد الصحفيين الثلاثة 
الذين خاطيهم الخاطفون عند باب 
الطائرة وهى مفتوح البيان الى 
الفرنسية. وقال البيان ان الخاطقين 
من الجزائريين تزويد الطائرة 
بالوقود للمغادرة الى مكان اخر. الا ان 
الييان اششسار الى ان المفاوضات 


ستستمر. وقال الكاطييع ب البيان 

جميع الحلوا حت 

نه مع الجزائريين. وانهم 
يريدون حلا شا 


'وقال الصحفيون الثلاتة اما 
اهدو 


من المراسلين بعد ذلك انهم 
خاطفا يمسك برشاش ويجلس داخل 
الطائرة قرب الباب. وقالوا ان 


!. الخاطف الذي تحجنث الههم .ومن 


المقترض انه زعيم المجموعة تكلم 
اليهم: بهدوه ف الحديت الذي دام 


»١0«‏ دقيقة. 


أوكان مقررا ان يعقد المؤتمر 


للمجرمين الدي يداي الساعة الرا 
وخمس دقائق من بعد ظهمر _ 
بتوقيت الجزائر- على ارضية مدرج 
المطار بالقرب من الطائرة المختطفة 
ولكن المختطفين غيروا رأيهم في اخر 
لحظة وقرروا عقده على اخر درجات 
سلم الطائرة قرب يايها الخلفي. 
وكان الصحفيون قد توجهوا الى 
الطائرة لحضور مؤتمر صحفي مع 
الخاطفين. 


وقال صحفيون بمطار الجزائر انهم 
شاهدوا الصحقيين الثلاثة واحدهم 
امرأة يفتشهم خاطف ملثم عند اسفقل 
سلم الطائرة. وسمح لهم بعد ذلك 


بالصعود الى الباب الرئيسي عند قمرة 
القيادة. واختفى الخاطف داخضل 
الطائرة وييدو انه كان يتحدث الى 
الصحفيين. 

وتم ابلاغ المراسلين وهم من راديو 
الجزائر نيويورك تايمز 
ووكالة الانياء الفقرنسية م 
يطاقات هوية واجهزة تسجيل وعدم 


حمل كاميرات. 

ويدا الارهابيون مؤتمرهم فق الساعة 
الخامسة ودقيا يتوقيتث الكويت. 
وتوقف الصحافيون الثلاثة «فرنسية 
واميركي وجزائري» عند الدرجة 
الثالثة من اعلى السلم حيث جثموا 
ووجهوا الميكروفونات نحو شخص 


بناءعلى طليهم . 






© الصحفيون يعدون تقريرا 


يتحدت ١‏ من باب الطائرة. 

وكان القراصنة قد طلبوا عقد «مؤتمر 
صحفي» على متن البويتغ المخطوقة 
يحضور ثلاثتة صحافيين واوضحوا 
أنهم_يرغبون بالحديث الى صحاي 


جزائري واخرين اجنييين. وتوجه 
الصحافيون ائثلاثة الى الطائرة في 
الساعة الرابعة و40 دقيقة. وانتهى 
المؤتمر بعد ان استقرق « ٠١‏ ؟» دقيقة 
ونزل الصحقيون من الطائرة الساعة 
ار مسباء,. 


وكانت المفاوضات قد ستو 2 
مسؤول جزائري 0 0 
قبل ظهر امس واستمرت لمدة نصف 
ساعة. وذكر راديو الجزائر ان 
المختطفين طليوا تزويد الطائرة 
بالوقود وذلك لتشغيل اجهزة التهوية 
بالطائرة كما طلبوا صحقا ويعض 
الماكولات. 


استمرار الادانات العربية والعالمية لحادث الاختطاف 





ما اعمس ع ا 9 


اشادة يموقف الكويت 

واشادت الأاعة بغداد بموقف الكوية 
الشجاع والراقض للايتزاز وعدم الاتحتام 
أمام آنوات الجريمة واعداء السلام 9 
تعأملها مع حادت خطق الطائرة 
واستشهاد اتتين من الابرياء الكويتيين 
كاتوا ضمن مجموعة رهائن تحتجزهم 
جماعة ارهابية. 

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن التعليق 
السياسي لاذاعة بقداد قوله؛ ان شواهد 
عديدة تجمل اللوتف يستحق 


التقدي. وتعطيه صورته ذلك 8 
8 السيانيٍ الدوي كانت 
نه ف الضصوط الارهابيية 


' وقدمت تنازلات امام الابتزازولعية التجارة 


مجلس الادارة والمدير العام 


امطالب -خاطفي الطائرة 
طليتتا بالاسكتدرية 
واستتكر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - 


الاسكندرية - حادث اختطاف الطائرة 
ال بيان بهذا الشان ان ما يجول يي 
-خواطرنا اكير من الاستنكار فهو امتحان 
نتجدد فيه موة الخرى وحدتنا الوطنية 


وانتماءنا العربي والاسلامي وهذا يفرض 
علينا التابيد والمساتدة بكل ما نملك فداء 
للوطن وحفاظا على عرف الكويت وعزتي 


ونيهت صحيقة الصباح التونسية الى ان 
الذين ديروا ومولوا 'وخططوا تعملية 


الاسلام بريه من هذه الاسائب 
واشارت الصححيفة الى أن الاسلام يمبادته 
السمحة والحضارية أبعد عن ان يكون: 
مدعاة لاختطاف الابرياء وارتكاب جراكم 


ختل كما رآينا. 

عمل اجرامي 
وادان رئيس اللجنة التتفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية السيد ياسر غعرفات 


مجدنا! -حادت اختطاف الطائرة وقال أن 
هذا العمل الاجرامي الخطي 5 يمس 


الاخوة في الكويت فقط واتما يمس كافة 
العا النضال ال العريي 
الصا شيا أل المثل هذن الاعمال 


تؤثر على التشساضة 0 
آلارا 
ا لتسطيني في ل ال 0 
المنامة. 
تحية لموقف الكويت 


وحيت صحيفة داخبار اليوم» المصرية 
الاسبوعية دولة الكويت للوقفها الرافض 
للابتزاز من قيل مختطفي الطائرة وقالت 
الصحيفة أن دولة صقيرة وهي الكويت 
اثبتت انها اكثر الدول التزاما يمكافحة 
الارهاب ورفض ابتزازه والحيلولة_دون 
تتقيذ مطاليه الارهابية مهما هدد وتوعد 
بتسف الطائرة وركايها. 

اتحاد الطيارين الدولي ‏ 


واستنكر اتحاد الطيارين الدولي 
متطقة الشرق الاوسط حادت اختطا 
الطائرة وحيا موقف الكويت الرافض 
الرضون لابتؤاز الخاطفين وعبر المدير 
اللاتحاد ونائب الرئيس لنطقة 
اشرق الاوسط في رسالة يعث بها الى 
جمعية الطيارين :: الطيران 
الكويتية امس عن مشاعر الالم والحسرة في 
متابعة اخبار الطائرة وقراصنتها ممن 
يخافون الله ولا يزيدون للامة الاسلامية 
والعربية وحسدة او تقدما ويسيسون 


بافعالهم هذه لبني جنسهم وللانسانية 


وقان 0 موقف حضرة صاحب السمو الامير 
وحكومته الرشيدة هو موقف ل مشرف مهما 
كانت النتائج لان الاستجابة لمثل هذه 
المطائب ستؤدي الى المزيد من اعمال الثر 
أما الصمود قسيكون اسييا 0 ايقاف هذا 
العيت. 

عمان 
واعرب السيد فهد بن محمود ال سعيد 
نائب رئيس الوزراء العماني لنشؤوح 
القانونية عن امل يلاده ف ان 
حادث اختطاف الطائرة بالاقراج عن بقية 
ركابها مؤكذا تقدير سلطنة عمان لوقف 
دولة الكويت ني معادجتها لهذا الحاديث. 


بيان لمجلس السقراء 
واصدير مجلس رؤساء البعتسات 
الديلوماسية العربية في نيودلهي بيانا 


بادانة حادت اختطاف الطائرة وقال 
آلبيان ان وؤساء البعثات الدبلوماسية 
العربية في نيودئهي استعرضوا 3 اجتما 
عقدوه تيودلهي يقلق شديد التطوراة 
المتعلقة باختطاف الطائرة الكويتية. 

وقد ادان رؤساء البعثات الدبلوماسية 
العربية هذا العمل الارهابي والبريري 
والوضيع الذي ادى الى فقدان حياة عدد 
من الابرياء والى تهديد سلامة الركاب 


عن الحوار مع 





القراصنة 


الحسناوي لدائرأي العام» : 


نسعى لنهاية سلمية 
لحادث الطائرة 

قال السيد الحسناوي خالدي سقير 
الجزائر الكويت ل«ألرأي العام» ان 
السفارة لم تتلق اي شيء حول سفر 
دوي المخطوفين الى الجزائر. 
وكان السفير يرد على سؤال حول ما 
ذكرته الانياء من ان اسر ذوي 
المخطوفين سيتوجهون الى الجزائر 
ليكونوا الى جانب المخطوفين. 
وقال السقير عن سير المقاوضات: ان 
الحكومة الجزائرية تقوم يدور نشط 
ويارز بالتقاوض مع الخاطفين لايجاد 
نهاية سلمية لهذه الازمة, ونامل أن 
نوفق في اطلاق سراح المخطوفين 
والطائرة وعودة المحتجزين الى 
اهلهم. 


:0 شمس السدين يدعو القسر اصاسة لاطسلاق سراح السركساب 
انتسادات ل 1 فت العدر فضي أحأة رز هصااب والاستسزاز 


... اتصالات 


واتيل مواطنون اميركيون ياعداد لم 
لها مثيل ومن جميع فثات ١‏ 

عن عن طويق الهاتف والبرتيات ورسائل 
التاييد بالسفارة الكويتبة في واشتطن 
مبدين تعا مع رهائن الطائرة وقال 
مسؤولو السفارة أن المكالمات الهاتقية 
والرسائل تتهال على السقارة من انخاء 
الولايات المتحدة ومن جميع فئات الاقراد 
والمنظمات والهيئات واضاف المسؤوئون ان 
مضمون هذه المكامات والرسائل يعير عن 
الاعجاب يموقف الكويت الحازم ورفضها 
الصلب للاستجاية لمطائب الخاطفين. 


ولاحقت السفارة بارتياح ايضا أن 

الصحافة الاميركية اشادت خلال الاسد 
بالكويت للموقفها الحازم ولرفضها 
طليات الخاططين. 


نقد اكدت الصحف ان الكويت بالرغم من 
كونها بئد! صيرا يقع 3 متطقة حساسة 
من العائم اعطت المثل الاخرى قي 
كيفية التعامل مع الارهابيين. 

وجاء العديد 5 0 والمكالمات 


زنهم ي الكويت 
البريثين اللدين فتلا على متن الطاكبرة 
خلال توقفها ف لارنكا بقيرص. 





لاد ل لاكرة لهم الهدء 


حادث خطف الطائرة ئيس كله خسائر اننا كسبينا موقف 
الكويت الحازم الذي لم يهتز بالايتؤاز ولم يستطع التهديد 
يقتل ثلاثة من اقارب الحاكم أن يجعل الحكومة تستسلم 
للقراصنة وكسينا أن ياسر عرفات وقف موقفا انسائيا 
شجاعا نال احترام العالم, وكسينا أن ؛ الرني !" العام العالمي 
باجمعه لعن هذا الاسلوب الو الذي لجا الى خطفثٌ 
الابرياء وترويعهم وتهديدهم مما جعلهم كما قالوا يموتون 
٠‏ مرة ا م الواحد 1 يشعر أحد نان هؤلاء الخاطفين 
العشرة ابطال أو قدائيون, د يل وصفتهم صحق الدنيا بائهم 


قتلكة ومجرمون قلا يوجد انسان يقر عقاب الابرياء على 
جريمة لم يرتكيوها او فقتل شابين لانهما ضابطان ف الجيش 
الكويتي ورفض العرب والمسلمون ف جميع أتحاء العالم ان 
نغطي على العمل اليطولٍ الذي يقوم يه أطفال الحجارة لاي 
سيب من الأسياب. 

اننا نشعر بالأسف عندما نرى أن المبادىء الفاشستية 


والنازية لا تزال تسيطر علي عقول يعض انصاف الجهلاء 
بيتنا الذين لا يزالون يؤمئون بعقلية العصايات ونظرية 
الخطف والتعذيب والرهان. والذين يتصورون أن العودة الى 
القرون الوسطى هو تقدم الى الاما م أنهم لم يقرأوا التا 
ولم يعرفوا أن سياسة الارهاب ُْ تلد الا ا 
اميراطورية موسوليني الفاشستية انهارت كما تنهار البيوت 
التي يصنعها الاطفال من أوراق الكوتشينة ولم يعلموا أن 
هزيمة هتثر اثيتت ان الدول لا تشيد بالبطش والقوة واحتقار 
كل المبادى» الانساتية. 
أن الذين خطفوا 0 الكويت أسعدوا اسرائيل وأشقوا 
العرب والمسئمين خطفوا بين ما خطفوه سمعتنا فق العالم 
بعصيا الدنيا ها عدر ا الشريفة الشجاعة التي كان 
يقوم أطفال فلسطين بالطوب .. اولتك الذين جعلوا 
جرش 0 لا حول له ولا قوة.. 

ويكفي أن أنشر ما قالته جريدة هاارتس الاسرائيلية عن 
حرب انحجارة: ليس من السهل علينا أن تعترف أنهم قد 
حققوا نجاحا باهراء لقد دقوا أسفينا بين اسرائيل ويين يهود 
ع وتسبيوا يي انقلاب في الرأي العام الاميركي. انهم 

ز أسرائيل كوحش مقترس لا كابح له .. جعلوا 

ا ا ولا سياسة لها سرقوا منها 
شكل الشعب المسالم الذي كان السيب الذي حظيت به 
اسرائيل من التعاطف والثناء.. 

هذا ما فعله أطفال ل فلسطين وهذا ما حاول ان يطمسه 
ويخفيه الاطفال الذين خطفوا الطائرة. 1 
مين 





البراق 
سبحانه وتعالى .كم يزداد المرء حيرة كلما زاد تاملا يٍ جنايه 
أو اسمائه او صتعه قي خلاثاقه . .. انني ازداد حيرة حتى اذوب 
عائدا الى الصفر الرياضي, اقنى قي المطلق, أغيب عن وجودي . 
متحو الى ذرات ضوء تقوم بالتسبيح.. اتوقف عن التسبيح 
وتصعد التاملات من روحي. 

على وجه التحقيق لا وجود لسواه.. وعلى سبيل القطع ليس 
كمكله نتيء. . هو الياقي ابدا والاكوان صور مخلوقة تظهر 
بنعمتك و: بقضائه واننعمة عطية من عطاياه, 
والقضاء حكن من احكامه, وهو سبحانه الذي يتعرف الى 
خرقه بالفسيل والمر» والجميع عبيده سواء شهدت الستتهم أو 


رقعت رأسي وتشمعت الهواء, انسلخت من تاملات 3 عطر 
0 غامض حدثني ان احد الملائكة يقترب.. .اقترب ١‏ 
فوققت اختراما لاعجاز الله قي خلقه, وهذا رقع انواع 


الاحترام. 
حياني املك وقال : الروح الامين جبريل يستدعيك. 

احذيتٌ رأسي واسرعت منتميا ارتجف. حين اقول انني اسرعت 
فاعرفوا اني اسرعت , ولن تعرفوا ابدا كيف اسرعت.. 
رجحت ان ٠‏ اماصي مهمة بالفة الاهمية, لولا خطرها ما 
استدعاني الروح | الامين جبريل. . اعرف من تجاربي السايقة 
أثني انزل الى الأرض لاصحب نبيا الى معراجه . . هل هناك نبي 
جديد ؟ 

ان آخر عهدي بالانبياء كان ع سى حين رفعته.. من لحظتها 
الى اليوم لم انزل الى الارض.. 

مثلت امام اتروح الامين. . احذيت رأسي لاعجاز الله يي خلقه, 
أرهفت اذان واستمعت. ركزت انظاري ف الارض متحاشيا ان 
ارفع يصري 00 
العلوية- ان تحدق فيه... وتكلم جيريل.. 
واوامري منه ثم انصرفت.. ليس هناك ارقع 
سر م على رؤية جبريل. ان رؤيته عليه 
السلام شرف لا يتاح إلا لمن يرتضيه الحق ويرضى عنه. 

ان جيريل هو سقبر الله تعانلى الى انييائه, وهو حامل الوحي من 
رب العالمين الى رسله, وهو أية الله عز وجل .. وقد وصف الله 
قدره فق كتابه الاخير بقوله : انه لقول رسول كريم, ذي قوة 
عند ذى ي العرش مكين: » مطاع ثم امين». 

ادركت أننا الطريق الى لقاء نبي جديد.. 

من يكون هذا النبي 6 واي معراج يكون معراجه.. ان جبريل 
عليه السلام لا يتنزل الا بامر الحق.. واذن فذحن امام مهمة 
شاءها الحق . 

لم اقدم نفسي -بعد- الى القارىيء فمعذرة .. 


أميركا تطالب الجزائرباحد ات لمحاكمته 















نيويورك - رويتر - قالت صحيطة 
نيويورت تايمز امس أن احد خاطفي 
الطائرة الكويتية يعتقد انه اليناني 
مطلوب قي الولايات المتحدة فيما 
يتعلق بخطف طائرة ركاب امبركية 


عام 19486 قتل فيه فرد بالبحرية 
الاميركية. وقالت ان مسؤولسين 
بالحكومة الاميركية يعتقدون أن 
المشتبه فيه والذي قيل ان أسمه 
حسن عزالدين بين اريعة رجال 
اتهموا ف. الولايات المتحدة عام 
6 بالقرصئة الجوية ويالقتل 
وخطف الطائرة التابعة لشركة 
الخطوط الجوبة العالمية. ونقلت عن 
المسؤودين قولهم ان عزالدين شلى 

صلة مياشرة يقتل فرد البيحرية 
الاميركي. 





تفتيش ولهجة 
شرق اوسطية 
ام احد الخاطفين بتفتيش 
ن انثلاثة الذين كانت يينهم 
2 تفديشا دقيقا عند وصولهم الى 
أعلى السلم المؤدي الى اا 5 


يسمح للصحفيين 
2 احد الصحقيين ا 2 
يوسف ابراهيم ويعمل مراسلا 
نيويورك تايمز لمثات من 
زملائه المصحفيين ان البيان قرأه احد 
الخاطفين باللغه العربية 1 


باللهجة السائدة ي الدول العربيية 
شرق البحر المتوسط. واضافٌ قوله ان 
الخاطف كان يردد جملا ب عليه 


زميل له كان مختيئا داخل الطائرة. 


حاليا 3 المانيا الغربية لدورة 

عمليسةة الخط اف عام ع 
بالاستيلاء على الطائرة ومهاجمة 
ركاب وقتل فرد البحرية الاميركي . 
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين 
الاميركيين انهم ايلغوا الجزائر بان 
عزالدين يعتقد انه على متن الطائرة 
الكويتية وانهم يريدون محاكمته. 





سهرة الصحفيين 
عند تدوم الليل تضاء الطائرة 
المختطفة بكشافات موجهة باستمرار 


احتجوا على القرعة . 
قالت اذاعة الجزائر ان مختطفي 
الطائرة عندما دعوا السلطات 
المختصة الى تعيين اريعة صحفيين 
اتنان من الجزائر واثثان اجانب 
لحضور 0 افقد اتم 
تعيين من وكالة الانياع 
لي وصحفم من مؤسسة 
الاذاعة والتتفزيون الجزائري يي حين 
اجريت ذرعة بين الصحفيين ١‏ الاجانب 
أسفرت عن تعيين صحفي من هينة' 
الاذاعة ليرب بطائية «بي.بي. سين" 
واخر من جريدة «نيويورك تايمز».. 
غير أن صحفيين يتكئمون الفرئسية 
احتجوا على على القرعة وطالبوا بتعيين 
صحفي يتكلم الفرنسية 


عبد الهزيزي الساعيد 








تصدرها دار «الرأي العامن للصحافة والطياعة والنشر, الكويت, 


الشويخ ص.ب (150) الرمز البريدي: (13007) شارع 
العنوان اليرقي : الرأي العام. تلكس: دارام 51755 الكويت 














لا يكفيان وابداء الشعور 
مام الحدث مشاركة 
لا بد منها وان كانت صفة 
العاجز المشلول.. ولكن 
نظل امام هذا الحدث 
مشلولين عاجزين عن 
الحركة !! . وحصذرين قِ 
ابداء 





باستشهاد ابناء اعزاء 
لنا! 


هذا الحدث لنحينه الى 
فائدة تعود على تماسك 
هذا الشعب حيث ان 
رفض كل اثاره السلبية 
والغقاءها من قاموس 
الاتقعال سيخدم :الكويت 
ويفشل خطط الذين 


ولكننا حولنا هذا الحدث 
الى احساس قومى 
وتلاحم اسري اجتماعي 
تحت لواء واأسم وفوق 


٠ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
الحكمة ان تستقل مثل ظ‎ 
ا‎ 
ظ‎ 
ا‎ 
| تراب الكويت التي‎ 
: 

1 


مطاردة خطرة 
لقى رجل متقاسد مصرعه 
مصعوقا بالتيار الكهربائي اتناء 
بحته عن دود الارض ف حديقة 
منزله يجهاز كهريائي صممه 
بنفسه. ويبدو ان رطوبة الارض 
كانت وراء هذه الماساة. 


























اعترف شاب ألقي القيض عليه 
مارسيليا يارتكاي 13٠‏ 8 
جتوب شرق افرئسا. وقد امكن 
كشقه بسيب استخدامه لاسلوب 
واحد باستمرار أذ انه يْ كل مرة 
يعتزم فيها القيام بفعلته ياتي 

بعد الظهر الى الهداف الذي حدر 
ويكسر يابا أو رجاجا من الجاتب 
الايسر للنوافذ ويترك دراجته 
اليخارية التي اكتشفها الجيران 
بالقرب من مكان الجريمة قبل ان 
يعود ف الليل نتنفيذه عمليته. 

العكيقت 


المرور حسب ارقام 
السيارات 


سيشول- ذكرت الشرطة أمس 
الخميس انها ستطيق لوائج 
صارمة 
للاختناقات أثناء دورة 
تقام قي سيت 
السيابات 
الخاصة العا 


عليهم استخدام سيارات ا 
معيتة, فالسيارات ا جرد 
لي تبيدآ برقم فردي 0 
اليوم الذي يبدأ تاريخه برة 
فردي والسيارات التي تحمل 
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فيالكوييت " 


سرقة ة منازل و6؟ سرقة سيارة قي 





0 دولارا. ويقول مسؤولون 
بوزارة التقل انه يتوقع ان ببلغ 
عدد السيارات التي تسير 3 
شوا 90 5 5 ب 


سبتمبر نحو ٠,٠٠٠‏ ملا سيارة. 
عادعادعاد 
اختيارات الايدز 
غير صادقة 


ميوتيخ - افادت دراسة انجزت يي 
مقاطعة بافاريا «حئوب المانيا 


ية فق المقاطعة ان اختيارات 
وجود مرض الايدز الرامية الى 


واشار 074 اختيارا من اصل 
56 اجريت خلال سلسلة 
اولى من الاختبارات الى .وجود 
القبروس اما السلسلة الثائية من 
الاختيارات فلم تكشف عن وجود 
الفيروس سوى ١09‏ عينة. 

واعلن الخد اعضاء اللجنة 
البرئاتية يدعى كارل هاينز مولر 
أن بعض الامراشن كداء المقاصل 
تؤدي الى افراز اجسام مضادة 
تتفاعل للنظرة الاولى كالاجسام 
المضادة للايدز. 


التجالية الليئانية وهم يتابعون بقلق بحالغ 

تطورات اختطاف الطائرة الكويتية: 

واحعتجان ركايها الأبريياء , ٠‏ 
يشاركون الكوبت أميرًا وحكومة وشعبسًا 


يذهذهالمحنة العصيية ؛ويشجبون العمل 
الآضريين , متضسرعين الى الله العلي القد بيس 
أن ييتفمد الشهيدين بواسع رحمست ه 


1ك 


0 20 5-2 - 0-6 5 








لاعت ا راع روي دود 


ا 


الصحاطة, 


و تجصوييم 
_ 














اطفال مدارس من سويتو بجنوب اقريقيا خلال زيارة للشمبائزي حديقة 
حيوان بريتوريا ويقوم هذا الشميائزي بالرسم واداء حركات ذكية امام 
ملايين الزوار. 


سق آلافك الكاسيت سيا رة 










شريطكاسيت تكلفتها حوالي © 7٠‏ الف دولار 
العملية الخامسة من نوعها منذ عام ١5/814‏ يقوم يها 





يواسطة بلدوزر وهي 
الاتحاد الدوي .لنتجي مواد الصوت والصورة ني سنفافورة. 







السيدة أن هولويل من متحف بريستول تعرضر نيضة لعل ظائرة وتمماك 
أن واحد بيضة دجاجة على سبيل المقارنة . وهذا اكبر دليل على انه تم العتور 
على اكبر بيضة ف العالم., ويبلغ طول هذه الييضة ١4‏ بوصة وريما كان 
عمرها مليون عام ويحتفظ بها متحف يريستول منذ ١‏ عاما. ولقد 
المتحف ان هذه البيضة هي اكبر بيضة العائم وذلك يعدما اتصل 
بالباحتين الذين يعملون لصالح كتاب جنيس للارقام القياسية العالمية. 









عق 1961 ب 0 ام 


ةنال 08" النففلة لق - ام تذنا !8 0ع( 52لاقناط قعمممعبلاعلذ لالم 


ذا معصمع5لئاعل؟ للاثقهة 000257 طلكم 55657 1798 لتففلم أفظ- لم 


:ٍ 7 -. 






















































كلاه لقنم للم ا/لن15 إقلة 



































































موسكو- تعرضت طشقند عاصمة 
جمهورية اوزيكستان ا|السوفياتية 
ياسيا الوسطى فجر امس الى هزة 
أرضية تراوحت قوتها ما بين ؟ الى 
©" درجات وفق مقياس ميركالي 
المؤلف من اثنتي عشر درجة. 

وذكرت المصادر السوفياتية 
الرسمية امس ان مركز هذه الهزة 
وقع على بعد ١8‏ كم من طاشقند 
0 قرية -تزار بك- حيث 

قوتها هناك ثلاث درجات. 

ولم تعلن المصادر عن و: 
يشرية او اضرار مادر 
أوضحت بان متطقة نرّار بك 0 
قد تعرضت الى زلزال مدمر قبل 
سيع ستوات. 


مج 


مهرجايان الافسلام 
القصيرة 
يون- ينعقد إن اويرهاوزن بالمانية 
الغريية ج الفترة ما يين 1١‏ الى 
يا ابريل ودب بسك 
يها 
لمم المي ن اويرهاوزن 
تشارك في المهرجان عدة دول 
اورودية واميركية وبعض الدول 


لندن- تقول الاوساط الطبية ان 
عدد من يعاتون من الحساسية 
للاتريسة المنزلية ليس: قليلا 
فالاتربة الحاملة للكائنات دقيقة 
اللغاية تعرف يالعثئة 

تدخل الى الجهاز الثتشسي للمرء 
لانه يستنشقها مع الهواء المحيط 
فاذا كان من أصحاب الحساسية 
دمعت عيناه وانطلق في نوية 
السعال أو العطس. 


والمفقروض في المكانس الكهريائية 
أي تلك التي تعمل بالشفط انها 
سحب هذه الاتربة بالعثة 
المحمولة فيها ثم تخزنها بي خزان 
لكن ذلك لا يمتع من تطاير 
بسيط من هذه الاترية وتحدث 
الازمة عند من يعانون من 
الحساسية. 
ويقول المهندس البريطاني كولن 
تايلور من مديتة مانشستر انه 
لاحظ باهتمام هذه المشكلة عند 
اصحاب الحساسية ولاحظ ان 
تويات الريو والعطس والسعال 





متها د خدام 
المكائس الكهريائية العادية ِ 


ولاحظ أن ١‏ 
عي العادية ايا كان توعها 
لابد انها تقذف الى الهواء يبعض 
الغبار والعتة فيها. 


رسائل سامة 


طوكيو - ذكرت مصادر الشرطة 
اليابانية امس أن عدة ورسائل 
تحتوي على 51٠‏ غراما من السم 
لقتل الاف التاس قد 
خمسة قروع لبنك ياباني خلال 


وافادت اشر طهّ ان الوسائل التي 
تحتوي على اسم تطالب مدير 
ينك سانوا بدفع فدية قيمتها 4وأ 
مليون دولاروانه اذالم يدفع المبلغ 
سوق تتسف فروع اليتك 
بالمتفجرات. 

وي رمام التهديد تارتل 








وتضمنت احدى الرسائل القول ان 
شخصا سيتوجه الى “الينك كّ 
السايع من ابريل لاستلام الفدية 
ولكن المحققين اشاروا ا أنه لع 
يتقدم احد في الموعد والمكان 
المحددين. 


عصوي 


م 0 4 ' 5 بذ 7 1 
© احد السحرة في الفليين يقوم بخلط دواء يقتل الالم ويشفي المرضى 


جرعات لايطال مفعول هذه التعاويذ 


6 جبال هده الجزيرة التي 
تكسوها الاشجار والرمال البيضاء 
وتقع على يعد ٠‏ 55 كيئومترا جنوب 
مانيلا العاصمة المركز السري السحرة 


اعتقات ا كفا مجان بويت 


أولا اصطد سمكتك وا القد 
التقت عيون هذه الطفلة البريشة, 
واسمها سيموني جيمس 

العمر 18 اشهرا بميون فا اتا 
البحري الضكم (سمك بحري كبير) 








2-6 الدولية للتحقق من ن الانتتشسار الصحقي 


طبع من عدد الييوم ور 
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الكويت... على قمة «المجد» 


بعد اكتشاف الخيوط الاوى لحادث اختطاف الطائرة ؟صيح 
الزاما على الحكومة إعادة النظريجاني تقييم 
نتما. 
0 الكويتية لازالة الشوائب امام الامن يجاتب اتشاء' ٠‏ 
جها زخاص لامن الطائرات يكون تابعا لوزارة الداخلية وتحت .. 
أشرافها ليتولى مسألة الحماية بالطرق الحي براها مناسية. 
حفاظا على ارواح الابرياء حاتي لا تتكرر حوادث الاختطاف : 
نقول ذلك يعد تشييع جتثمان الشهداء عتدما بحس 3 
الارض بدموع السماء وتعالت هتافات الحق يكلمة لااله الا : 
الله 


قلا عت يا بلد الخير والعطاء وخلفك ابطال هاماتهم : 
ومرفوعة الى الاعلى لا يرضون 1لا م والنماء والثيات على 
اقف القوة وعدم الرضوخ للابتزان... 
كذلك ا الوكالات العربية التي خاضت : 
كل الامور والاخبار المنوعة والعالم كله يتابع احداث الطائرد 
المختطفة. .. ولم نتحرك هذه الوكالات العتيدة الا بعد ان اصبح 
الخير عاميا.. مع الاسف الشديد... في الوقت الذي كانت 


الكويت قمة التفاعل العربي مبع الاحداث ولا تقول في هذا الامر:.. 


الا عتاب الاحبة.. 
ومع ذلك اصبحت 'الكويت عملاقا تحت اضواء العالم اجمع 


ودكت اجراس الكتائس وارتفع الدعاء من المساجد د ون 5 


العالم نقطة بيضاء على الثبات 1 
ماين الج 6 العلو الى قمة المجد يا كوك الايطال. , 


بيطء وف الم شديد. 































الجمعسة المناضيء 





الاجهزة الرسمية ومنها مؤسسة الخطوط ١‏ 


بوحجود قوة شريرة يمكن ان يمتلكها 
شخص شرير. 

- ويتحدت سكان سيكيجور عن جرعات 
سحرية مخيفة ل#دخال حشرات 
وحيوانات الى جسم الانسان لتقتله 


السيع في توتتهام في شمال لندن» 
بينما كانت واسرتها تشارت الجمهور 
البريطائي ف الاصطفاق, يهم 
لشراء الاطفسة 
الوطنية :التقليدية الخاضة تاطباق 





















الفليين- تشهد الفليين معصركة إن الب ين اله التي يكون الكاثوليك . 
مستمرة منذ اجيال بين الخير والشر 

تتمثل ف سحرة يت وقال الس الكانوليكي الاب كارميكيتو . 
مراجل تقّلي بوصفات للقتز والعقاب توريز انه نوع من السحر الاسود او 

ومعالجين يالايمان ينكيون على تركيب القوة الشريرة. تعترف الكتيسة 
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